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“Dios me puso sobre vuestra ciudad como aun tábano sobre un nubie caballo, - para picarlo y tenerlo despierto” — ( Sócrates ) 


INFORMACION ESPEGIAL DE “CRITICA” PROGEDENTE DE LAS AGENCIAS AUSTRAL, HAVAS Y CORRESPONSALES. POR CABLE Y RADIOTELEGRAFIA 


Tanto la prensa trancesa como la británica y belga 
consideran inaceptables las propuestas del Reich. ? 
Llegó hoy a la capital de Bélgica el monarca español. 


EN LAUSANA CAUSA - [FUEAGLAMADO EN VAR: 


MALA IMPRESION LA 
- NOTA DE ALEMANIA 


Entre los delegados que asis- 
ten a la conferencia se sos- 
tiene que las proposicio- 
nes hechas por Alema- 
nia son insuficientes 


'ESTA EN DESACUERDO 
LA PRENSA ALEMANA 


PARIS, 3. — La opinión general que 
reina entre los distintos delegados que 
asisten a la conferencia que se celebra 
actualmente en Lausana, es que las pro- 
posiciones contenidas.en la nota que Ale- 
amanía ha enviado a las potencias alia- 
das, son absolutamente insuficientes. — 


(Havas) y 


EXISTE DISPARIDAD DE OPINIONES 
EN LA PRENSA ALEMANA . 

BERLIN, 3. — Los órganos de esta 
capital comentan de diverso modo el to= 
no de la nota que el gobierno alemán en- 
“vió a los países aliados. 

El “Lokalanzeiger” se muestra conven- 
cido de que el referido documento .no 
conseguirá la realización de las esperan- 
zas que dejó entrever el ministro de Re- 
Jaclones Exteriores de la Gran Bretaña, 
Xord Curzon, con motivo del discurso 
“gue pronunció recientemento en la Cá= 
¡mara de los Lores. 

Finalmente, el mismo diario opina que 
el resultado de esa nota será perjudicial 
para Alemania y reforzará la posición 
del señor Poincaré al frente del gobierno 
francés. 

Por su parte, los diarios socialistas y 
“comunistas censuran el tenor de la cl- 
fada nota y prevén su fracaso. 

«La Bandera Roja” opina que la nota 
alemana quiere decir, en síntesis, que los 
Industriales y los “junkers” alemanes s3 
rehusan a pagar el monto de las sumas 
que adeuda Alemania en tomcepto de re- 
paraciones, lo mismo que a garantizar la. 
seguridad de Francia para el porvenit.— 


(Havas) 
— 


Choque entre policias y mani- 
festantes 


— 


BARCELONA, 3. — El nuevo partido, 
la Acción Catalana, se ha incorporado a 
lu mancomunidad. Se descuenta, entre 
ellos, el triunto electoral. La minoría aca- 
ba de motivar una reunión violenta. El 
jefe de la mayoría regionalista, declaró 
hue queda exclufáa la liga de los conce- 
Jales. Mientras tanto una manifestación 
bastante numerosa vitoreó al señor Ro= 
vira, pasando frente al Ayuntamiento, 
Estos manifestantes daban mueras, tam- 
bién, contra la Acción, obligando a los 
¿de la Liga a que les fuera entregada una 
bandera, que pasearon por las calles. La 
policía hizo una carga de revólver, carga 
que fué, contestada por los particulares, 
resultando en la refriega, heridos cuatro 
policías y cuatro particulares: — (Aus- 


tral) 


BARCELONA, 3. — Los miembros «e 
la Juvextud catalana que participaron en 
jas manifestaciones que se desarrollaron 
“frente a la Municipalidad de esta ciudad, 
ascendían a 3000, aproximadamente. 

Los actos desarrollados tenían por ob= 
«jeto protestar en contra del seños Cam- 
vé, a causa de las maniobras electoralon 
roalizadas por el conocido hombre poll- 
fico. E 

Los manifestantes invadieron después 
Jas oficinas de la “Liga”, destruyendo to- 
do el mobiliario y arrancando la bande- 
“ra que flameaba en el edificio ocuparto 
por la “Liga”. — (Havas) 

NO. HUBO IRREGULARIDADES EN LA 
ELECCION DE BARCELONA 


BARCELONA, 3. — En esta ciudad ha 
sido integrada la comisión política de la 
Liga Regional, formando en ella: Cambó, 

8 y Cadafalch, Ventosa y Durán, Ar 
mismo -desautorizaron las irregularidades 
,electorales cometidas en el distrito sép- 
timo de ésta, por los concejales regiona= 
listas. Se hizo un acuerdo con el con- 
,cejal Olivella. La victoria en el séptimo 
ipuesto barcelonés, continúa siendo dudo- 
se, entre los candidatos Rovira Virgili 
y Emiliano Irlesias. El gobernador civil 


É 

¿Cree que 

¡tos. — (Austral) 
— 


Explota un motor en Alemania 


+ BERLIN. 3. — Comunican de Ketten 
que hizo explosión allí, hoy, un nuevo 
motor alemán mientras se experimenta- 
ba, causando la muerte de dos personas, 
Las causas del accidente son aún igno= 
radas.—(Havas). 


En Chile se reune una nueva 
comisión de arbitraje 


SANTIAGO DE CHILE, 3. — Se cs- 
pera que el señor Aludunate Solar nom- 
bre una comisión para que ésta trate el 
asunto X de la cuestión arbitral, siendo 
fácil así, ,que se pueda llegar pronto a 
un arreglo entre varias repúblicas, El 
continente americano figura en uinto 
término en la orden del día en la Confe- 
rencia Internacional, La delegación 1 
gentina dió su voto en favor. Se prepara 
un amplio arbitraje con Uruguay, Chile, 
“Brasil, Paraguay y Bolívia. 

Se habla de una conferencia para 1925, 
'para modificar el derecho internacional. 
—(Austra)) . 


SOVIA EL MARISCAL 
FOCH 


VARSOVIA, 3. —El mariscal Foch 
aprovechará su estada en esta capital 
para asistir a los actos que sa cele- 
brarán con motivo de la fiesta nacio- 
nal polaca. 

A su llegada a Varsovia, el militar 
francés fué recibido por el jefe del 
gabinete, general Sikorski, el maris- 
cal Pilsudski, el ayuda de campo del 
presidente de Polonia, y numerosas 
notabilidades militares y diplomáti- 
cas 

Con el objeto de presenciar la !le- 
gada del mariscal Foch, una enorme 
muchedumbre sé apostó en las inme- 
diaciones de la estación ferroviaria, 
ovacionando calurosamente al militar 
francés. 

Acto seguido, el mariscal Foch se 
trasladó a la residencia particular del 
general Sikorski. Durante el trayecto, 
numerosas asociaciones arrojaron flo- 
res sobre al landeau en que viajaba 
él mariscal. Las calles habían sido 
profusamente adornadas con los co- 
lores franco - polacos. 

Por la noche, el mariscal Foch fué 
recibido por el presidente de Polonia. 
Desde la frontera polaca hasta Var- 
sovia, el viaje del mariscal Foch, fué 
un triunfo cóntinuo, por cuanto la 
muchedumbre aclamaba al viajero en 
todas las estaciones donde paró el 
tren que lo conducía a Varsovia. — 
(Havas). 


Se habla de un nuevo embaja- 
dor alemán en París 


BERLIN, 3. — Los diarios se hacen eco 
del rumor de que se enviurá en breve'a 
Paris, en carácter de Embajador alemán, 
al señor Massermann, siempre que Fran- 
cia acepte, como se espera aquí, negociar 
el arreglo de la cuestión reparaciones, 
sobre la base de la proposición prsenta- 
da ayer.—(Havas). 


Tentativas para poner a flote 
un buque francés 


PARIS, 3. — Comunican de Brest que 
ya fueron descargadas las bodegas del 
transatlántico francés “Lipari”, encalla- 
do en un bajo fondo desconocido en las 
cartas náuticas. Se han efectuado tenta- 
tivas para ponerlo a flote rápidamente 
pero éstas han sido infructuosas hasta 
esta tarde. Se han pedido nuevos ele- 


| 
¡ 
| 
1 


| 


El GABINETE FRANCES NO CONSI 


ACEPTABLES LAS PROPUESTAS DEL REICH 


PARIS, 3. — En la reunión que celebró esta mañana, el 
Consejo del Gabinete estudió la nota que «Alemania envió a las 


potencias aliadas. 


Todos los miembros del ministerio 


consideraron  unánime- 


mente que las proposiciones alemanas no pueden ser aceptadas 
en razón de las condiciones plunteadas en la nota, a causa de la 


ausencia de garantías y debido « la insuficiencia de 


ofrecidas. — (Havas). - 


las cifras 


y LOQUE DICE EL CANCILLER ALEMAN 


BERLIN, 3. — Interroyado hoy por los periodistas, el canci- 
ller señor Cuno, sobre los rumnres de rechazo por parte de Fran- 
cia de las proposiciones contenidas en la nota alemana entregada 
ayer a los aliados, contestó que no lo sabe, pero declara que la 


última proposición alemana es realmente el m 
pacidad del país y es imposibic 


cimum de la ca- 
ofrecer más. — (Havas). 


EN CENERALLA PRENSA BRITANICA JUZGA 


CON SEVERIDAD LA NOTA ALEMANA 


Los principales diarios llegan a la conclusión de que las pro- 
posiciones no son completas - ni definidas, considerándolas - 
insuficientes para iniciar negociaciones que puedan te-. 

ner éxito 


LA NEUTRALIDAD INGLESA 


E ÓN = Los A o pesrcnen a Ancona an sn Isoberano era príncipe de Gales y simple 
e esta capital reproducen la nota que los círculos políticos de aquella sapital se | cioiar de la marina británica. La reina 


Alemania envió a los gobiernos «li1dos. 
Varios órganos acompañan la citada pu- 
blicación por extensos comentarios sobre 
cada punto principal del citado documen- 
to, estudiando a la vez las probabilida- 
des de éxito que encierra como base de 
negociaciones futuras. 


Los principales diarios llegan a. Ja ton-¡ 


clusión de que la nota alemana no con- 
tiene las proposiciones necesarias, ni. «e- 
bidamente concretas para lla iniciación de 
nuevas negociaciones susceptibles «le re- 
solver definitivamente la cuestión de las 
reparaciones. 

Examinando la misma nota, “The Dai- 
ly Telesraph” opina que el documento 
enviado por Alemania constituye una tor- 
peza diplomática, por cuanto €s imposi- 


ble ver en esa nota la menor disposición 


de sinceridad por parte de Alemania.— 
(Havas). 

PARIS, 3. — A propósito de la prese 
tación a los alíados de la nota del gobier- 


mentos para reforzar los trabajos que |no alemán referente a las reparacio; 


triunfará el último, por 1253 yo- | 


continúan con gran empeño a pesar del 
estado det mar.—(Havas). 


Cosas del Munao 


——. 


En alyunos puntos de Rusia empiezan 
£ estallar revolvuuones imtestinas., 


“Le Petit Parisien” en su edición de la 


Ifecha publica una información de su cor 


Ruedo aprobada la ponencia: del Sr. Da Cunha 
autoermando a los medicos hagan Intervensiones > 
quirúrgicas en los barcos, * 


| 


don, ¡ 
L2one e 3 pals. 


—TEsra veformada 


La S.Corte juega queLos buques jeuede ex P 


opina netamente que, aun en el caso de 
que la oferta hecha por el gobierno del 
Reich no fuera tan ridículamehte insufi- 
ciente, deberia merecer un rotundo re- 
chazo vor contener la imposición de la 
inmediata evacuación de la cuenca del 


|Eune máx parte de las tropas franco-bel- 

gas. 
“Pp sa oferta es tan inferior—<conti- 
endo el mencionado diario —a la 


enero por el gobierno inglés, 
e ninguna probabilidad de 


que no exi 


Que ella sea considerada como suscenti= +? 


ble de poder servir como base a nuevas. 
negoclaciones.—(Havas). 


INGLATERRA DEBE PONERSE AL 
LADO DE FRANCIA 


LONDRES, 3. — Comentando la nota 
entreguda a los aliados por el gobierno 
almán, “The Morning Porst” dice que lo 
único que esa nota ha venido a eviden- 
ciar es la necesidad de que Inglaterra 
abandone su neutralidad y obre junta- 
mente y de acuerdo con Francia.—(Ha- 
vas). 


p Espana, 


EL dife tada fYances Mr 
Eilmentz. po La policia de 


gusse. 
Barcelona 


LOS REYES DE ESPANA 


BRUSELAS, 3. — Los soberanos 
españoles que tomaron anoche, en 
Hendaya, el tren belga, llegaron a 
mediodía a esta capital, 

Los ilustres viajeros fueron recibi- 
dos en la estación por los soberanos 
belgas y los príncipes Leopoldo y 
Carlos. 

Con motivo de la llegada de los re- 
yes españoles, la estación había sido 
profusamente engalanada y una enor- 
me muchedumbre se agolpaba en las 
inmediaciones de la estación ferrovia- 
ria y aclamó con entusiasmo a los so- 
beranos españoles y belgas. — (Haz. 
vas). 


Partió para Nueva York, el 
embajador estadounidense 
en Londres 


LONDRES, 3. — El embajador de los 
Estados Unidos ante el' gobierno de la 
Gran Bertaka, M. Harvey, y su señora 
esposa. partieron hoy de esta capital con 


Los reyes de inglaterra visitan 


Italia 


ROMA, 3. — Los soberanos ingleses 
[partirán el sábado desde Dover rumbo a! 
Ha Es' este el primer viaje a Itaiia 
¡Que hacen los reyes de Inglaterra, pues 
¡sus excursiones anteriores eran cuanio el 


i 
ltambién viajó por Italia Imce años, acom- 
pañada por la duquesa de Teck. 

Los acompañará en el nuevo viaje el 
almirante Maden en enrácter de edecán 
haval. , 
| Los soberanos ingleses permanzcorán 
jen Roma seis días. Se preparan, con €se 
; motivo grandes fiestas. 


Viaje del: futuro presidente 
¡ del Paraguay 


ASUNCION, 3. — A bordo del “Guira- 
ny” partió para Buenos Aires el 2x 
mandatario doctor Eusebio Ayala, candi- 
dado presidencial para las próximas elgr- 
ciones por el partido Radical. Lo «com- 
pañan su esposa e hijos. Va a París, don- 
de permanecerá hasta fines de Julio. Des- 
pidiéronlo los ministros del gobierno 1e- 
tual y numerosas personalidades del país. 

El aviador Bóo.efectuó en el momento 
de la despedida vurios vuelos sobre el 
puerto.—(Austral). 


Comentadas 
por ROJAS 


ha sido inwibado gen- 
pera que aban- 
— 


1 hoy unánime en calificar de inaceptable; 


e 


DERA ¡LLEGARON A [BRUSELAS HABLAN LOS DIARIOS 


DELAS CAPITALES DE 
FRANCIA Y BELGICA 


Algunos órganos de la: prensa 
se muestran asombrados. por 
la nota alemana, advir- 
tiéndose énotros una 


profunda decepció 


SEGUIRA OCUPADA LA, 
REGION.DEL RUHR 


BRUSELAS, 3. — En su edición de Ja 
fecha, “L'Etoile Belge” publica y comen- 
ta las principales cláusulas. de la nota 
alemana, y declara que las propositiones 
hechas por el gobierno 2lemán han cau- 
sado gran decepción en los círculos po- 
líticos de esta capital, por cuanto se 
considera que la oferta alemana es ex- 
tremadamente inadecuada para Bélgica. 

El mismo diario agrega que el gobierno 
belga estudiará detenidamente todos: los 
puntos de la nota alemana y se pondrá” 
de acuerdo con Francia. respecto a la 
contestación que se dará a Alemania. — 
(Havas) 

OPINIONES DE LA PRENSA FRAN- 

CESA - 
— La prensa francesa € 


PARIS, 3. 


e irrisorias las proposiciones dela 'notu: 
alemana sobre las reparaciones. 

“Le Matin” sin ksombrarse de su con-*' 
tenido se limita a áecir: “La ocupación 
del Rúhr continuará hasta aue Alema- 
nia salde sus obligaciones.” 

El “Petit Parisien” y alguuos. otros Ór- 
ganos, encarando algo más favorable=; 
tente la nota, piensan que, a pesar de 


¡todo, los actuales ofrecimientos que ha= 


ce Alemania, dando una cierta base, que 
hay que considerarla como la propia 
apreciación de su capacidad financiera," 
pueden ser el punto de partida de con- 
versaciones que quizá conduzcan a con- 
diciones aceptables. 
haya yá esperanzas de Erribar a £ 
acuerdo, dada la actitud de Alemanía, 
dice que se ve ahora claramente que: el 
gobierno del Reich ha hecho su deter- 
minación de no cumplir y prefiere a ello 
traer todavía la catástrofe mundial como 
consecuencia de su propia quiebra. ', * 
“Le Journal” dice que no le; quedan 
más que dos garantías a : O0b= 
tener por sí el pago de Jas reparaciones ' 
y afianzar la seguridad de su territorio. 
— (Havas) E 
. 
La commedia 
. . . 
é 1 11 Í 8... 
La V Conferencia Panamericana, que he- 
bfa funcionado durante un mes con pela. 
tiva, aunque incierta, significación interna... 
cional, acaba de clausurarse en villano es- 
tilo. No imaginábamos final tan empeque-, 
fiecido, tan ridículo, como el que nos 6fre- 
ción con su golje de soberbia imperialista 
ese “escupebalas” diplomático que se Jla- 
ma el señor Gurgel do Amaral, embajador 
del Brasil en Chile, ilustre “fazendeiro”-que 
ha tenido la pretensión de aterras al'mundo 
con sus desplantes de simio enfurecido: Ya 
nos había anticipado, no ha mucho, los qui- 
lates de su gento' colérico, cuando se-pro- 
dujo, como un verdadero energúmeno, sin 
[ningún género de recato ni discreción, no 
ya diplomática, pero ni siquiera: de urhani-* 
dad o de cultura, contra el gran diario.ar- 
gentino “La Nación”, cuyos altos presti- 
gios en América creyó posible menoscabar 
por la sola virtud de la impostur:. “El em; 
bapador del Brasil en Santiago de Chile, 
es esencialmente ezo: un impostor. Malo y 
odioso papel le adjudicaron los autores de 
esa abominable e inepta comedia que .fué 
la V Conferencia Panamericana, felizmente 
terminada a estas horas como una terrible 
| prueba de fuego, que sólo ha llegado a po- 
ner de relieve la atávica herencia de bar- 
barie y salvajismo que sigue pesando co- 
mo un yugo, tal. que en los tiempos preco- 
lombianos, sobre la mentalidad. y espíritu 
de estas nobles, fraternales y grandes Da-. 
| ciones “southamericans”. E 
La diplomacia brasileña ha. quedado des. 
enmascarada para siempre, en el continen- 
te, en su perfidia, en su hipocrecía, en, su, 
deslealtad sin nombre. La Cañcillería de 
Ttamaraty ha equiparado la Y Conferenchs. 
Panamericana a una de sus “fazendas”, 
donde se puede entrar a dominar con'el en- 
igaño o con el látigo, según el régimen poli- 
tico-social de negreros que domina en ese 
país, Las Naciones hispanoamericanas de- 
ben estarle eternamente agradccidas por 
tan estimulante y cordial juicio abrigado 
a su respecto, por “o poso das larangelras, 
onde canta o saviá”... Chile ha tenido que 
soportar las consecuencias de su dualidad, , 
de su conducta llena de ambigiiedades para 
con la Argentina, el único pueblo, en €s3. 
concierto de obscuras republiquetas, que 
ha exteriorizado y afirmado verazmente : 
una conciencia y una voluntad de Nación 
soberana, civilizada y libre. La conferencia 
previa de Valparaíso fué el prólogo de esta. 
ridícula comedia del imperialismo -brasilo- 
fio: su epflogo es la desde ya. fracasada 
¡ Conferencia ulterior de Presidentes en Mon. 
tevideo, ambas ideadas por log malos: co- 
mediantes de Itamaraty, cuya “flor y na- 
ta”, como expresara modestamente el: se- 
| for Mello Franco, respecto de los generales 
¡y almirantes de su delegación a Santiago, 
en el señor Gurgel do Amaral, embajador 
del Brasil ante el gobierno de-la Moneda. 
La comedia ha terminado. La Argentina 
ha «salvado brillantemente su honor, Aun- 
que allí se haya perdido todo, para la paz 
para la solidaridad,:pafa el progreso y ¡pará 
la avilización del continente sudame me 


A 


En cambio “Le Gaulois”, no admite que 


A a 


EN LA CASA ROSADA Y Uniurco 
N LOS MINISTERIOS de religión, mata a su cuñado 


aja meidiata que era mahometano 


a O ERE dl deste dlrs EL EXTRAÑO SUCESO SE PRODUJO ESTA MAÑANA EN VELE ZSARSFIELD. — EL 
Fiemó mus asuntos y contas con MATADOR SE HABIA OPUESTO AL MATRIMONIO DE SU HERMANA CON LA 

Guardo, senado VICTIMA. — DESPUES DE COMETIDO EL HECHO, HUYO Y NO HA SIDO 
'ALLADO AUN 


Gómez y a jos diputados Paz, Anmstasi y, 
—7 a las visilas una taza de te y continua- 


Davel y algunas otras personas después de 
la recepción al nuevo embajador de Chile, 

con su hermano Ramón, quien guardó tan- conversando amiyable- 

to para ella como para Alejandro AM De- (one TUD salia 


J 


Presentó sus creaenciaies el 
primer embajador de Chile 


Como estaba anunciado, esta tarde a las 
16, fué recibido con los ceremoniales de 
estilo, por el presidente de la República, 
jel primer embajador de Chile ante nuestoo 


ses, la amistad chileno-argenti 

puede peligrar: ya hizo sue Pate 
afronta ser cualesquiera que le reser- 
ve el porvenir; porque, además, vive a 
pleno sol, sin cláusulas secrétas ni pre- 


El agente de servicio en las calle Ri- 


de cuyo acto nos ocupamos en otro lugar, 
vadavia y San Pedrito, tuvo conocimiento 


E Em 2 gobierno. NUI Ós de hegemonía; de modo que, le- 
Será ha ad el > 3 d a 
bilitada la 1.a dársena En la solemne audiencia, realizada en el | a” ¿testa DE A por un vecino que en la casa señalada con | riús, yn rencor de caracter definitivo. os inutos después y en fo 
o _ 'ocos minutos rma 


el número $5 de la calle Quirno, se había 
desarrollado un hecho de sangre, en el cual 
¡había perdido la vida un hombre. Con la 
rapidez que el caso requería, el represun- 
tante de la autoridad hizo acto de presen- 
cta en el. lugar mencionado y pudo cercio- 
rarso de “visu” que en efecto—en la sala 
de la casa — yacía un hombre en medio 
de un charco de sangre. 


inusitada se presentó ahí, Ramón, quien 
uniendo a esa actitud una ofuscación ve- 
hemente entró resuelto en la habitación, 
esgrimiendo un revólver, se dirigió so- 
bre su hermano político y le hizo tres: 
| disparos, dos de los cuales ajeron en el 
blanco, hiriéndolo gravemente £n el pó- 
mulo derecho y región abdomiínul. Acto 
continó el matador se dió rápidamente a 


concordia y de respeto a las soluciones 
eco pea de prevalecer en las re- 
d es. internacionales del conti 
A a 

seguir cultivando esta buena y vle- 
ja amistad con tanto esmero como fran- 
quez: estrecharia aun más si es po- 
sible; a consolidarla, facilitando las co- 
municaciones entre los dos países y fo- 
mentando su comercio, vengo yo ahora 
Excmo. señor. 


salón blanco, se cambiaron entre el primer 

magistrado y el representante extranjero, 

los siguientes discursos: 

Dixcurso del embajador de Chile— 
Excelentísimo señor: 

¡, Junto con la carta de retiro de mi pre- 

decesor. el señor don Luis Izquierdo. 

nuestro actual ministro de Relaciones 

Exteriores, tengo el honor de poner en 


del Nuevo Puerto 


Mañana, a las 9, el ministro de Obras 
Públicas, concurrirá 21 Nuevo Puedto de 
la Capital, con el propósito de habilitar 
la era dársena, para facilitar el 
atraque de los grandes buques, que Co- 
mo el Cacete Verde, arribarán durante 
el mes en curso. 


La vida de los esposos— 

Alejandro Alí Deriús y su esposa fué- 
ronse a vivir a la calle Quirno $5 y lle- 
varon hasta el presente una vida abso- 
lutamente tranquila, sin que nada pudic- 
ra perturbarla. 


Una sorpresa— 


Para facilitar estas operaciones será 
ensanchado hasta lo posible, el canal de 
entrad. 

Acompañarán al secretario de Esta- 
do en esta concurrencia, el subsecreta- 
rio, director de Navegación y Puertos y 
autoridades de aquél. 

» . . 
Crédito Público Nacional 
La Tesorería General de la Nación, en-, 
tregó al tesorero, señor Ojeda, de la 
Junta del Crédito Púbiico 300.000 pesos, 
para atender al servicio de renta y amor- 
tización del empréstito interno, a oro, 

del año 1917. 


El robo de hacienda 


Con este título el ministerio de Agricul- 
tura acaba de hacer.editar un folleto en 
el cual se dan instrucciones sobre el mé- 
todo y la legislación protectora de los ha- 
cendados. 

Como prólogo de ees trabajo se reprodu- 
co el informe de la embajada argentina en 
Wáshington de septiembre 3 de 1920, diri- 
gido a la presidencia de la Sociedad Rural 
Argeñtina, que contiene datos muy inte- 
resantes relacionados con las condiciones 
de explotación ganadera en las distintas 
regiones de los Estados Unidos de Norte 
América, y especialmente de los del Este, 
los que, como es sabido tiene un gran 
stock ganadero. 

El problema del robo de hacienda, resuel- 
to acabadamente en los Estados Unjdos, 
un asunto de gran interés para hues- 
tros ganaderos, de manera que da apari- 
ción del folleto que noticiamos a de imie- 
resar a nuestros estancieros, quienes p 
den solicitarlo al jefe dé la Sección Propa- 
ganda e Informe del ministerio de Agricul- 
tura, Paseo Colón 974, en la seguridad de 
recibirlo gratultamente a vuelta de correo. 


Clasificación y examen del 
trigo 
BE HA DESIGNADO AL INGENIERO 


LORENTI PARA QUE REALIZE ESá 
LABOR 


El ministerio de Agricultura ha designa- 
do al ingeniero agrónomo señor Lorenti, 
paar que recorra todas las escuelas de en- 
señanza agrícola del país y luego las Ai- 
versas agronomías con el propósito de en- 
señar y uniformar el examen del trigo, 
mafz y lino, su clasificación, peso especí- 
fico y cuerpos extraños. 

Para esa enseñanza irá munido de los 
aparatos que utilizan las casas cerealis- 


tas. 

El propósito fundamental es que exista 
en todo el país, dentro de la zona cercalis- 
ta un criterio único y racional y que los 
funcionarios mencionados estén capacita- 
dos paar aconsejar a los productotes y 
eyacuar cualquier consulta relacionada con 
estos tópicos. 


500.000 pesos para pages de 
sueldos a los maestros 


¿La, Tesorería Goneral de la Nación hizo 
entrega en la fecha al habilitado del Con- 
majo National de Educación de medio mi- 
ón de pesos para el pago del personal pur 
el mes de abril 

Estos sueldos son para el persanal de la 
capital. 

$ ; 

¿Un millón de pesos para la 

2 manicipalidad 

El P. E. mandó entregar por la Tesore- 
ría de la Nación, la suma de un millón 13 
pesos min. como participación del 25 ojo 
de la comuna en las entradas de impues- 
tos internos. . 

¡Este pago es por 1923. 


Próximo Congreso Internacio- 
nal de Lechería a realizarse 
en Wáshington 


Han aido designados los delegados ar- 
gentinos 

Invitado el ministerio de Agricultura por 
la “World's Dairy Congress Association, 
Jnc.” de Wáshington, por nota del 26 «le 
febrero último para concurrir al Congresn 
Internacional de Lechería que se reuni:á 
en la mencionada ciudad del'2 al 5 de oc- 
tubre próximo, han sto designados pare 
representar a nuestro país los señores Gus- 
tavo Casares y Arturo Pimentel. 

Estos delegados llegarán a los EE. UU. 
de Norte América un mes antes de la fe- 
cha de la celebración de ese congreso, asi 
tendrán el tiempo necesario para visitar 
los principales establecimientos de leche- 
ría en la mencionada república y Canadá. 

Jefe de veterinaria doctor Fernández 
Beyro y el director de comercio señor Au- 
bone, preparan todo elmaterial informati- 
vo que lleyarán los delegados argentinos 
al Congreso Universal de Lechería relaciu= 
nado con el desarrollo de esa industria en 
la Argentina. 

. . . 
La intervención del gobierno 
. . 

: en la industria cervecera 
Resolución ministerial 
Elministerio de Hacienda ha dado a 
conocer hoy una resolución del titular 
de esa cartera en la reconsideración so- 
bre al decreto del 26 de octubre 1922, 
sobre limitación de empleados fiscales 
para todo fábrica que produzca más de 
10 millones de litros de cerveza. Dice la 

resolución: 

“Considerando: Que, como se deja ex- 
presádo en esa resolución, el impuesto 
sobre:las cervezas se debe hacer efecti- 
vo por «medio de estampillas de valor 
adheridas a las botellas, y de boletas 
aplicadas a los envases mayores, salvo 
que las fábricas se acojan a lo dispues- 


to en el artículo 2.0, título VI del De- | 


¡creto de 26 de octubre de 1922, o sea a 
intervención fiscal permanente, de- 
Jendo pagar un interventor las fábricas 


Que la 
producción mayor de diez millones 


vuestras manos la carta autógrafa de S. 
E. el presidente de Chile, que me acredl 
ta como su embajador extraordinario y 
plenipotenciario ante el gobierno de Y. E 

Al elevar simultáneamente al rango de 
embajador su representación diplomática. 
ambos gobiernos no han obedecido cier 
tamente a un mero propósito de utilizar 
preeminencias protocolares; sino al con- 
cepto de los nobilísimos sentimientos 
grandes intereses que nos son comunes, 
y de los lazos indisolubles que la natura- 
leza y la historia nos han creado. 

Este concepto forma parte del alma 
nacional de chilenos y argentinos, porque 
es muy antiguo y ha venido consolidán 
dose con el tiempo y los acontecimient: 
“La sólida unión y estrecha fraternidad 
entre esas y estas 
camente presentar 

necess 


e la América”, decía ya 


licidad 
de Buenos A 


celentísima junta 

oficio encontrado entre nosotros 

primer agente diplomático que la 

tina nombró y que recibió Chile. 
Asentada, pues, sobre tan sólidas ba- 


—_——_———_ | 


gar los haberes de dos interventores, sal- 
vo que el impuesto se haga efectivo por 
emdio de estampillas o boletas adheri- 
das a las botelias o a los envases mayo- 
res, respectivamente, a la salida de fá- 
brica. 

Que la misión de los interventores no 
debe limitarse a revisar planillas, datos, 
partes, etc., y a practicar anotaciones en 
los libros, sino a ejercer también una 
vigilancia constante en todos los depar- 
tamentos de la fábrica, desde que se 
abre hasta que se cierra, máxime cuan- 
do es indispensable, a los efectos de la 
ley No. 11.024 hacer un severo control 
de la cerveza elaborada con malta de 
cebada nacional, para acordar la rebaja 
del impuesto. 

Que para que esta fiscalización se 
practique en la forma permanente que 
se requiere, es necsario, por lo menos, 
la existencia de dos interventores que se 
distribuyan las taras del día y hasta de 
la noche, en su caso. 

Que de los informes requeridos por 
este Ministerio, tanto por intermedio de 
la Administración General de Impuestos 
Internos, como directamente, se eviden- 
cia la necesidad de mantener en todas 
sus partes las disposiciones del Decreto 
de 26 de octubre de 1922. 

Por estos fundamentos, 

Se Resuelve: 

No ha lugar a la reconsideración soli- 
citada por la Cervecería Bieckert Ltda. 

Pase a la Administración General de 
Impuestos Internos para que, teniendo en 
cuenta los antecedentes que constan en 
est expdient, de las intrsucciones nece- 
sarias a los intrventores en las cervece- 
rías, a fin de que la fiscalización se prac= 
tique con la debida minuciosidad para 
garantir la renta.” 


Ejército y Marina 
Haberes de Abril 


La Tesorera General de la Nación en- 
tregó para pago por abril, del personal del 
Hospital Militar Central 42.870 pesos y 
al habilitado de la Intendencia de Gue- 
rra, para sueldos de abril, 831.754 
pesos, para las reparticiones siguientes: 
Inspección General del Ejército, Lo ba- 
tallón Zapadores Pontoneros, Guerreros 
del Paraguay, 2a División de ejército, 
regimientos de infantería números 1.0, 
2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, $.0, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15, primero y segundo batallón y 
Pensionistas militares. 

Oficinas del inspector general del ejército 
Las oficinas del inspector general del 
ejército, funcionarán desde hoy y en lo 
sucesivo de 13 a 15.30, a excepción de los 
sábados de 7.30 a 12, en Santa Fe 1461, 
Pase 
Por el M. de Guerra, se dispone que el 
enpitán Miguel 1. Mascaro, pase a pres- 
tar sus servicios, como ayudante, en la 
escuela superior de guerra. 

En disponibilidad 

Por decreto del P. E. pasa a revistar 
en la «disponibilidad el mayor Salvador 
Correa. 


Presentación de un jefo 


El director del servicio aeronáutico de 
la armada capitán de fragata Gregores, 
estuvo esta tarde en el ministerio de Ma- 


rina por asuntos del servicio; dicho jefe 


nos informó que los nuevos hangares en 


Puerto Militar han sido inaugurados el 


lunes último. > 


El capitán de fragata Gregores, retor- 


nará a Puerto Militar el próximo sábado. 


Retiro del doctor Castagnola 
Según nuestros informes, será puesto 
a la firma presidencial, el retiro del ser- 
vicio activo de la Armada, del cirujano 
principal doctor Demetrio Castagnola. 


El Ministro de Marina, inspecciona re- 
particiones de la Armada. 


El ministro de Marina, acompañado 
del jefe de la secretaría del Ministerio, 
capitán de fragata Pedro S. Casal, efec- 
tuaron esta mañana, una visita de ins- 
pección a la Dirección General Adminis- 
trativa, siendo recibidos por el director 
general contraalmirante Ismael F. Galín- 
dez, con quien recorrieron sus instala- 
clones y dependencias. 

El titular de la cártera, fué gratamen- 
te impresionado en“su rápida visita y 
presentó su aplauso a] director, contra- 
almirante Galíndez. Segundamente, se 
trasladó a la Dirección del ePrsonal, en 
la calle Belgrano, donde pudo apreciar 
la dificultad con que funcionan dichas 
oficinas, dada la poca capicidad del lo- 
cal. Se resolvió, de acuerdo con el Di- 
rector General de esa dependencia, ca- 
pitán d navío Enrlqu Moreno, trasladar 
iparte de las oficinas a la nueva casa de 
la calle Córdoba, a fin de dejar mayor 
implitud en el edificio de la calle Bel- 
Fgrano. 

Paso. 


Por el departamento de Guerra, pasa 
a prestar servicios como ayudante del 
Comandante de la 3.a división del ejér- 
cito el teniente primero Antonio Vieyra. 


Intérprete fiel de los sentimient 
pueblo y del gobierno chileno, E 
siderará feliz si en el desempeño de tan 
elevada misión, V. E. me dispensa el m 
mo decidido y eficaz concurso con qu 
contaron mis distinguidos predecesores, 
y de que son felices augurios la benévola 
wcoBida que desde el primer momento 
halló mi designación en la prensa argen- 


Pormenores del suceso— 


ina, 
que aquí se me han prodigado, porque 
e confía y con razón, en que he de poner 
toda mi alma en servir una políti que 

lo es.la de mi gobierno, sinó que 
onde a mis más arraigadas convic- 
ciones, a mis más íntimos anhelos, 

¿Por especial encargo de S. E, el pre- 
sidente de Chile, aprovecho, señor, 
primera oportunidad de saludaros en su 
nombre y transmitiros los sinceros votos 
que él formula y a los cuales me permitl- 
reis añadir los mios, por la prosperidad 


y las manifestaciones de simpatía 


y grandeza de la ción Argentina, por 
1 buen éxito de vuestro gobierno y por 


vuestra ventura personal. 
Discurso del doctor Alvear— 


Señor embajador: 

Tengo la honra de recibir, junto con 
la carta de retiro de vuestro predecesor, 
el eminente ciudadano don Luis Izquier- 
do, actual ministro de Relaciones xte | 
riores, la carta autógrafa con que er! 
Excmo. señor presidente de la República ¡ 
de Chile os acredita embajador extraor- |, 
dinario y plenipotenciario ante el sobier- | 
no argentino. Acabais de expresar, en; 
términos que encuentran en este país un; 
eco de profunda simpatía, lo que signifi- 
ca la elevación simuliánea al rango de! 


plomática. Tal acto excede en mucho al 
nivel de una simple medida protocolar, | 
es la afirmación solemne de un alto pro- | 
pósito político, la consagración de tod: 

un pasado común, un nuevo lazo entre los 
dos países frente a las imposiciones de' 
un mismo porvenir. Diré más. En lo que: 
a Chile se refiere, es la ratificación ofl- | 


Hace aproximadamente un mes y veinte hermano Ramón — que en la actualidad 


cial de una realidad incorporada desde 
hace muchos años a la vida argentina 
los représentantes chilenos han  sid 
siempre para el gobierno y el pueblo d 
la República, verdaderos embajadores, 
prestigiados por la más alta y la más 
grata de las investiduras. Están en la 
memoria y en el corazón de todos los ar 
gentinos las enseñanzas históricas que 
habeis recordado en vuestro discurso. A 
medida que nos vamos alejando de nues- 
tros orígenes, ese pasado cobra mayor 
gravitación en la conciencia nacional y, 
al calor de sus evocaciones, la noción 
de nuestros vínculos con Chile se preci 
sa, se afirma y se ennoblece. Unidos en 


la lucha por la Independencia, asociados 
en la gran empresa libertadora, duefos 
por fin de nuestras soberanías respecti- 
vas, hemos emprendido el camino con el 
mismo generoso entusiasmo hacia un 
ideal común de progreso material y mo- 
ral, y si no han faltado inevitables ra- 
zonamientos y patrióticas zozobras en 
nuestra marcha lado a lado, hemqs sabi- 
do sobreponer a esos incidentes de'la ru- 
ta, la visión superior de nuestro destino 
solidario. Pero no basta mirar hafía el 
pasado. Cada día tiene sus imperátivo: 
y nunca más auspiciosa que ahora apare: 
ce, como una realidad firmemente conso- 
lidada, la amistad entre Chile y la Re- 
pública Argentina — amistad que no ad- 
mite ni comporta exclusiones porqué, ex- 
cediendo el campo de sus intereses pro- 
plos, se funde en un alto sentimiento de 
solidaridad americana. Reflejar esta fe- 
liz armonía en el terreno de las realiza- 
ciones prácticas, abreviando términos y 
reduciendo distancias, fomentando nues- 
l tra compenetración económica, multipli- 
cando los contactos del comercio y de la 
industria, acercando los hombres y las 
ideas, colaborando en tóda empresa que, 
viniendo de donde vinlere, tenga en vista 
un gran propósito de paz y de justicia, 
tal es la labor que nos señala el presen- 
y estoy seguro que chilenos y argen- 


tinos hemos de hacer honor al llama- 
miento. para gloria y ventura de nuestras 


patrias. Vale deciros, señor embajador, 


que una misión como la vuestra que con- 
cuerda tan plenamente con las ideas y 
los sentimientos que acabo de expresar 
y que trae como ejecutor a un hombre de 
los antecedentes públicos y de las condl- 
ciones personales de V. tiene asegu- 
rado de antemano.el concurso más de- 
cidido del goblerno y del pueblo argen- 
tinos que os brindan la hospitalidad con 
la franqueza con que se abre la puerta 
del hogar hermano. 

Al agradecer al Excmo. señor presi- 
dente Alessandri y a V. E. los votos que 
habels tenido a bien formular, me com- 
plazco en retribuirles muy sinceramente 
con mis felices augurios: por la prospe- 
ridad y la grandeza de Chile y por la 
ventura personal de su primer mandata- 
rio. 


Movimiento de Tesorería 


Detalle de los pagos efectuados esta 
tarde 


La Tesorería efectuó los pagos siguien- 
tes: Colonia Nacional de Menores V: 
nes, gastos de enero y febrero, 6.673.50 
pesos; giros del interior, 17.427.23; de- 
partamento de Policía, sueldos agentes de 
investigaciones, abril, 22.400; Comisión 
Honoraria de Reducción de Indios, suel- 
dos marzo y abril, 33.409.90; Colonia 
Nacional de Menores Varones, abril, 
20.828.61; Registro de la Propiedad, abril 
23.409.90; ministerio de Agricultura, per- 
sonal extraordinario de febrero a «abril, 
299.600; Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, aporte, 27.326; Conse- 
jo Nacional de Educación, para sueldos 
de abril al magisterio de esta capital, pe- 
sos 500.000; ministerio de Guerra, ajuste 
del director general del ejército, abri 
12.405; tribunales del crimen y corret 
cional, abril id. comercial, 
abril, 79.069.16; Impuestos Internos, sl- 
quileres de marzo, 10.501,81; 1d, <mpre- 
sas particulares, abril, 5.600; tribunales 
en lo civil y justicia de paz, abril, pesos 
36.225.40; tribunales en lo civil, abril, 
226.664.20; Aduana de La Plata, empre- 
sas particulares, abril, 3.322.40; mniniste- 
rio de Obras Públicas, abril, 327.034; 
juzgado federal en lo civil y comercial de 
la capital, abril, 21.910; Escuela Normal 
Mixta de Quilems, abril, 10.831,98; juz- 
gado federal de la capital, doctor Esco- 
bar, abril, 10.310.75; Escuela Normal de 
la capital No. 6, abril, 22.066; Cámara fe- 
deral de la capital, abril, 17.359; Inten- 
dencia de Guerra, sueldos abril, $31.75 
Hospital Militar Central, abril, 42.570 pe- 
s0B. 


Total de lo liquidado 


La Tesorería efectuó pagos por valor 
de $ 4.100.591.09 moneda nacional. 


Apertura del Congreso 


El mensaje del presidente que leerá en 
la apertura del parlamento el martes 
próximo, contendrá dos páginas de tex- 
¡to de cuerpo 6 de este diario, siendo su 
, parte política, breve nj aunque clara en 
su definición. 

El doctor Alvear concurrirá al Con. 
|egreso de frac y sombrero de copa alta 
y a su regreso dará una recepción de 
etiqueta en los salones de la presidencia. 


! 
embajada de nuestra representación di- | 


| 


días la mujer Farido Jover, de 23 años de 


¡1 [edad y de nacionalidad turca, contrajo en- 


lace con su compatriota Alejandro Alí De- 
riús, de 27 años de edad. 


Las mujer pertenecía al culto católico y 
su esposo era de religión mahometana. Js- 
ta circunstancia hizo que el hermano de 
Faride, llamado Ramón Jover, turco de 25 


años de edad, se opuslera terminantemen- 
te al casamiento. A pesar de ello, Faride 
aconsejada por su demás familia y rela- 
ciones, contrajo enlace, disgustándose así 


El viaje del presidente a Entre 
Ríos 


El sábado se sabrá el itinerario y de- 
más detalles del viaje - del presidente 
a Entre Rios. 

El doctor Alvear se embarcará el 19 6 
20 de mayo y estará de regreso el 25 pa- 
ra asistir a las fiestas mayas. 


Una comisión de estudiantes 
concurre ala presidencia, 
pero no puede entregar el 
memorial por haberse 
perdido 


De la enorme manifestación de estu- 
diantes huelguistas que pasó hoy por 
frente de la casa de gobierno, se despren- 
dió una comisión de dos señoritas y solis 
jóvenes que concurrieron al despacho 
presidencial Desecaban entregar en mue 
nos del doctor Alvear el petitorio que 
llevaban. 
Recibidos por el señor Florencio Lezi- 
ca Alvear, manifestó éste que el presi- 
dente estaba enterado por los diarios del 
motivo de la visita, pero como no hu- 
bieran solicitado audiencia y tenía que 
asistir a la recepción de la embajada 
chilena, les pedían dejaran el memorial, 
[dejando para después la entrevista, 
Pero... aquí surge un pero en forma 
monumental, no podían entregar el ms- 
morial, pues su tenedor había desapa- 
recido entre la multitud y no se le pw- 
do hallar 
¿Será cierta la pérdida del memorial 
o es una cstratagema estudiantil, gracio- 
sa por cierto, para entregar en propias 
manos del primer magistrado la nota de 
referencia? 
De cualquier manera esto no deja de 
tener gracia. 


Recepción del cuerpo : 
diplomático 


El 24 de mayo, el presidente de la Re- 
pública, doctor Marcelo T. de Alvear ofr»- 
cerá una recepción al cuerpo diplomático, 
asociándose a los festejos patrios. 


HONORES AL DIPUTADO 
QUIROGA 


La presidencia de la Cámara de Dipu- 
tados suscribió esta tarde el decreto co- 
rrespondiente sobre honores que Se ti- 
butarán al diputado por San Juan, doc- 
tor Marcial V. Quiroga, fallecido en la 
madrugada de hoy. 

“Por el mismo se acuerda que la ban- 
dera nacional ha de permanecer izada a 
media asta en el palacio legislativo du- 
rante los días 3 y 4 del actual. 

Que una comisión formada por los di- 
putados José A. Correa, Daniel Fernán- 
dez, A. López Anaut, Juan B. Botinelli 
| y Francisco L. Albarracín velarán el ca- 
dáver en representación de la Cámara. 

Se resuelve asimismo, dirigir nota de 
pásame a la familia del extinto y poner 
oportunamente en conocimiento de la Cá- 

mara estas medidas, 


Ayer por la tarde Faride supo que su 


vivía en Tres Arroyos — había regresa- 
do por cuestiones de negocios, 

Sin embargo, el compatriota que le dió 
la noticia no supo decirle si la visitaría. 
Sin embargo, Faride así lo esperaba, y 
se lo comunicó a su cónyuge Alejandro» 


Cómo se produjo el suceso 
Serfan aproximadamente las 10.30 de 
hoy, cuando Alejandro recibió la visita 
de sus amigos y compatriotas Antoma 
Alvaro, Appa Salí y Jorge Moran. 
También estaba su esposa, quien sirvió 


la fuga. sin habérsele conseguido dcte- 
Der. 


y (EA -EQOE EEE ->ErEmÁEm—moO A 


El cadáver del turco Mahometano, sn la habitación donde fué asesinado. , 


Alejandro Alí Reriús cayó de bruces, 
quedando muertó casi instantáneamente, 
a raíz de las graves heridas que le fue- 
ron inferidas. a - 
Intervención policial— 

Poco momentos después llegaron al 
Ingar del hecho el comisario don Ernesto 
Areñino y auxiliar José Sastre, tomando 
el prímero de los funcionarios nombra- 
dos las disposiciones que el caso requería, 
dando cuenta asimismo del hecho al juez 
de instrucción doctor Malbrán. 


Por unos sitones' fué ase- 
sinado hoy un hombre 


Después de una breve discusión fué herido mortalmente el 
repartidor de una compañia de licores, por el dependiente 
de un almacén 


A las 14,50 de hoy, en la casa de la ca- 
No Maipú $5, en el almacén existente en 
dicha finca, ocurrió un hecho de sangre 
del que resultó víctima el repartidor de 
la fábrica de licores La Argentina, Ra- 


món Ramos Pereyra, quien tras una bre- 
ve discusión, originada por una entrega de 


sifones, fué herido de una terrible puña- 
lada en la región cardiaca por el peón de 
dicho establecimiento Florindo Rascado. 
español, soltero, de 21 años de «dad. 


La herida, necesariamente mortal, es 


Mañana de 13 a 16 serán velados en el 
recinto de la Cámara de Diputados los 
restos el diputado Marcial V. Quiroga. 

Comunicación al poder ejecutivo 

*A los efectos consiguientes, la presi- 
dencia de la Cámara de Diputados comu- 
nicó al poder ejecutivo el fallecimiento 
del diputado nacional, doctor Marcial V. 


Quiroga. 


Fallecimiento 


del gereral 
Jaureguiberry 


A última hora se recibió en el ministeri> 
de Guerra, un cablegrama del transatlán- 
tico “Cap Norte” anunciando que hoy, fa- 
lleció repentinamente a bordo, el general de 
brigada Enrique Jaureguiberry, quien iba 
al viejo mundo, a gozar de un año de li- 
cencia y en busca de salud. 

El general Jaureguiberry, desempeñó úl- 
timamente la dirección general administra- 
tiva y fué revolucionario en los movimien- 
tos del 90 y 93, slendo a través de toda su 
vida un amplio espíritu militar y un clu- 
dadano de acrisoladas virtudes. 


EL DIPUTADO BARD HA 
PRESENTADO UN PRO- 
YECTO SOBRE EL 
PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA 


Esta tarde, el doctor Leopoldo Bard, 
ha depositado en la secretaría de la Cá4- 
mara de Díputados un extenso proyecto 
de $4 artículos, referente al problema de 
la vivienda. i 

En su artículo primero, se proyecta 
facultar al Poder Ejecutivo para gestio- 
nar la negoctación de un empréstito in- 
terno de cien millones de pesos, al cinco 
por ciento de interés anual y al cinco 
por ciento de amortización anual, cuyo 


| 


profunda y seccionó, al penetrar, el mús- 
culo cardiaco, produciéndole una muerte 
instantánea. > 

No obstante, la víctima, al sentirse he- 
rida, pudo caminar un trecho, cayendo en 
la acera, donde falleció en el acto. 

Requerida la presencia de la autoridad, 
concurrió inmediatamente el comisario 
de la sección la. de policía y el >ficial 
Méndez, quienes procedieron a la deten- 
ción del matador. 

Se did traslado del hecho al juez doctor 
Domínguez. 


importe deberá destinarse a la construc- 
ción de viviendas que realiza la comisión 
nacional de casas baratas. 

Según el artículo 20., el producto del 
empréstito se aplicará en. la siguiente 
proporción: 

40.000.000 para la capital de la Repú- 
blica. . 

5.000.000, para la provincia de Buenos 
Aires. - 

5.000.000 para las provincias de Santa 
Fe, Corrientes, Santiago del Estero, San 
Juan, Mendoza, Tucumán, Córdoba y En- 
tre Ríos, respectivamente. 

4.000.090 para la provincia de San Luis. 

1.000.000 para las provincias de Cata- 
marca, La Rioja, Salta y Jujuy, respec- 
tivamente. 


Municipales 


Inauguración de nuevas ferias francas 


La intendencia, de acuerdo a lo norma 
establecida para conseguir en lo posible 
el abaratamiento de los artículos de nri- 
mera necesidad, inaugurará en el curso 
de esta semana dos nuevas ferias fran- 
cas. 

La primera funcionará en las calles 
avenida del Tejar y Republiquetas. Esta 
será inaugurada el sábado 5. En lo suce- 
sivo permanecerá funcionando los días 
miércoles y sábado. La otra será inaugu- 
rada el domingo 6, en la calle Freyre en- 
tre Sucre y Echeverría. Sus días de fun- 
cionamiento será el Jueves y domingo de 
cada semana, 


El stud Victorica Roca 


Lo cuidará Evaristo Rodríguez 


Según se nos informa, la caballada del 
stud Julio Victorica Roca será en adelan» 
te preparada por el cuidador Evaristo Ro-/ 
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Después de las 


paquete alemán “Cap Polonio 


Llegaron los doctores Saavedra Lamas, Sanfuentes, Calcag- d 
agregado militar argentino en el pasil. e 
pasajeros 


no, y 


Poco después de las 15, atracó en la 
Dársena Norte el paquete alemán Cap 
Polonio, lente de Hamburgo y es- 
calas, conduciendo num: 
de cámara, corresponden: 
países de Europa y un fuerte cargamen- 
to de mercaderías generales. 


pasajeros 
de todos los 


zona portuaria, era ¿norme la cantidad 
de público que se Uabía congregado en 
la Dársena Norte para recibir a los via- 
jeros. 

Por su parte el barco completamente 
abarrotado de pasajeros presentaba un 
magnífico aspecto, mientras se agitaban 
centenares de pañuelos. 


Además del aviador Udet y de las 
compañías españolas, que actuarán en 
breve entre nosotros, asuntos de los cua= 
les mos ocupamos en lugar aparte, tuvi- 
mos oportanidad de departir brevemen- 
te con algunos de los viajeros. 

Dr. Saavedra Lamas.—El Dr. Carlos 
Saavedra Lamas regresa después de una 
interesante jira por el viejo mundo. 

—Vengo, nos dijo, después de visitar 
verios países europeos, en los cuales rea- 
Ucó un viaje de placer. | 

Demás está decir que he aprovechado | 
mi jira para estudiar diversos aspectam 
de la vida actual de europa, que sin du: 
da presenta faces interesuntes para un 
estudioso. 

Por otra parte, Agrogó, he sidq recl- 
bido muy deferentemente y quiera al lle- 
gar a Buenos Aircs, dejar constancia de 
mi agradecimiento por todas lás amabl- 
lidades de que he sido objeto. 

Don Vicente Sanfuentes. —El Dr. Vi- 
cente FiSanfuentes, hermano del ex Pre- 
sidente de Chile, ha llegado también en 
el Cap Polonio. Y 

Este caballero que perténege al cuerpo 
diplomático de su país permanecerá al- 
gunos días entre nosotros y después con- 


En Bolivar se sutre la intluencia 


nefasta de un ca 


El escrutinio de las últimas elecciones se hizo a puerta cerra: 


da, sin 


El partido «le Bolívar pasa, desde hace 
scis años, por una situación en extremo 
desgraciada. Actúa allí un efudillo que 
es la más perfecta negación de la cultu- 
ra y de ha rectitud. 

Dicho anudillo es el señor Santa María, 
diputadí nacional después de haber sido 
diputado provincial y senador, y que por 
lo mismo que está actuando en el Parla. 
mento de la Nación es bueno que el país 
congzca la forma en que procede. 

Desde que este caudillo se apoderó de 
la comuna antes mencionada, la obra edi- 
Ycia ha sido completamente nula. La ciu- 
dad está abandonada por completo. Pa- 
rece que la intendencia le hubiera sido 
entregada para su provecho personal. 

Desde esa fecha él es intendente, coml- 
sario, juez, etc. etc. única. autoridad y 
hasta presidente del comité radical, de 
modo que nadie puede disponer de nada 
no estando él, y lo peor es que ao vive 
aquí, sino en esa capital, de manera que 
no estando él allí no hay quién disponga 


de nada. El absolutista como su “idolo” [Ahora se habla de la desaparición de esos 


el Peludo .Con este orden de cosas, la co- 
muna de Bolívar está gobernada por 
que en las peores épocas del “régimen”, 
que él tanto ha “hecho” combatir, por3ue 
comó es semianalfabeto, no lo há podido 
hxcer personalmente ey las campañas po- 
líticas. - 


El pueblo reclama desde hace seis años ¡136 votos!, de acuerdo con el escrutinio sereran eñ 


la publicación de los balances de los fun- 
dos de la comuna, y el señor Santa Ma- 
ría, con una excusa pueril no los publica. 
Se habla de sustracción de fondos y 3ri- 
tan los diarios, y a todo hace oídos de 
mercader! Es un vemiadera escándalo... 


Como pocas veces be observa, en la ¡peos donde ha tenido oportuñidad de ac- 


pios habitantes del Rhur en el sentido de 


a 


Ecos de los sucesos del 
To, en Montevideo ts. 


Está muy grave el sargento herido en los 
incidentes del 10. de mayo. — Los 
obreros acompañan el cadáver 


15 atracó el 


los compañeros muertos en |1A MAGNA CUESTION DE 
Brasil y otros la dar NoOs TANTE DE LA REFORMA 


Administración 


(De nuestro corresponsal) 


slnuará para Chile, dondo sólo piensa 
permanecer una breve temporada. 

Dr. Bartolomé Calcagno.—El Dr. Bar- 
tolomé Calcagno, médico argentino, llegó 
también en el mismo barco. 

Este facultativo ha realizado una if 
teresante jira por diversos países euro- 


— 

MONTEVIDEO, 3. — Las investigacio- 
nes policiales a fin de identificar el ca- 
dáver de la mujer aparecida en la ram- 
bla Wilson, fracasaron cuando se creía 
en el completo esclarecimiento del hecho. 

<—Es gravísimo el estado del sargento 


tuar en las clínica de renombrados pro= Posada, herido en el incidente del 10. de 
fesores, con el propósito de ampliar sus mayo. Healizóse el sepelio del obrero 
muerto en el mismo incidente, el cual re- 
zados por la ciencia médica en los úl- |$ultó sc: uno de los enfermos expulsados 
timos tiempos. ¿ del hospital Fermín Ferreira, acto que 
Agregado Militar e nel Brasil—El dis- dió lugar a una elocuente manifestación 
tinguido militar argentino Teniente Co- | Obrerá. 
ronel Arbelo, que hasta ahora ha desem- —Se anuncia para mañana la aparición 
peñado el cargo de agregado militar ar- de los diarios en conflicto. 
gentino a la Legación én Rio de Janeiro, 
MONTEVIDEO, 3. — En el Consejo 


también llegó hoy. 

El señor Arbelo ha terminado ya su ¡Nacional de Administración, el conseje- 
misión diplomática y se incorporará den- |ró doctor Narancio, presentó una moción 
tro de breve a la vida activa dentro de [solicitando datos de la Asistencia Públi- 
nuestro ejército. ca, dirección de aduanas y otras reparti- 

La situación del Rhur.—El destacado | ciones para lá presentación de un. pro- 
miembro de la colectividad alemana ra- | yecto de ley antialcóholica, pidiendo a 
dicado entre nosotros, señor Pablo Wie- [los consejeros que fuera considerada 'el 
denbrig, también ha regresado de Ale- | martes próximo, resolviéñdose en esé sen= 
mania en el Cap Polonio, tido. El mismo consejo nombró para inte- 

Este caballero que ha visitado recien- | grar la comisión del censo, mapa y ava- 
temente toda la zona de ocupación fram- |luaciones de riquezas del país, a los je- 
cesa, nos manifestó que la impresión ge- | fen de distintas reparticiones públicas. : 
neral que ba recogido, es la de que la] kl presidente y secretario del conse- 
io o eS ll it- [jo retribuyeron la visita de cortesía «de 

nsa y que no habrá poder que obligue lía qomisión directiva de la Asociación de 
a los obreros alemanes a ceder ánte la | Empleados Civiles de la 
presión francesa. pS NAción, 

Nuestro interlócutor se ha mañlfesta= 
do optimista del triunío de Alemania, [4o un diputado. Al darse cuen 

e ta del es- 
que e hoy Ea que nunca del pa- icandaloso fraude el pueblo está indigna- 

e ss sus hijos. > hsd do y sufre porque su queja no tiene eco 

HA aL ijo, puedes ase- [ni trascendencia en las “altas esferas del 
Eurarse que uará como hasta aho- |cobierno provincial”, por razones jue es 
ra, pues es donde el interés de los pro- obvio mencionar. | 
que la ocupación francesa no pueda te- ral ecalrla espana ati e 
her para éstos los fines qué se propo=|,, q 
Deñi "e han producido de hecho las acéfa- 
ó filas del Concejo Deliberante y del Con- 
sejo Escolar del partido, por la renuncia 
presentada por la mayoria de log compo- 
nentes de estas corporaciones. 

El Concejo Deliberante se compone de 

16 miembros. De ellos renunciaron en 


noviemb! os cuatro ferténecientes al 
Vector conservador, en son de protesta |didas por un gabinete en el cual figuran 


Por la buráa maniobra que les arrebató | hombres de la tradición gubernamental 
el triunfo, en la elección comunal, que- | del marqués de Alhucemas, Alba, Roma- 


dando 12, de los cuales han renunciado = 
fiscales abres Del Carril, AbFRIN, Malsona- | RONeS, Alcalá Zamora y Gasset, han re- 
ve, Arcansol. Chatruc y Erreca, reducien- |rvesentado un nuevo fracaso político y 
fueron la expresión más acabada del ab» 


La prensa nacional debe denunciarlo | 40 el número a $; y como el cuerpo neces 
para Quitarles la careta n estos simula: | Las Bro: del. funcionamiento la: mitad sojio escepucismo con que el pueblo es- 
pañol mira a todos los hombres qe vie- 


s, Uno del total, o sean nueve muni- 
nen actuando desde hace años en el par- 


España tiene actualmente un goblér- 
no de concentración liberal. Y ese £0- 
bierno, constituído, no por segundas par- 
tes de esa tendencia política, sinó por 
los mismos jefes de las fracciones en 
que está dividida, no ha conseguido, ni 
aún con la promesa programada de la 
reforma constitucional, levantar el espí- 
ritu de la nación, infundirle confianza y 
Nevarlo a expresar su voluntad a las ur- 
nas. Las elerciones del domingo. presi- 


estudios dentro de los progresos alcañ- 


Pablo Iglesias, el viejo jefe del socialis= 
mo español, electo -diputado por Madrid 


udillo peludista 


doros de falsos postulados, dignos disci= | olpales, claro está que la acefalía existe 
¡echo. 


realizadas en España | 


LOS CUALES QUISO MOVERSE AL ELECTORADO, NO HAN CONSEGUID: 
EVITAR LA YA CRONICA ABSTENCION POLITICA DEL PUEBLO ESPAÑOL 


Cómo se explica el triunfo 


pulos del hombre de lad patéticas mlse- | de 
rubilidades, que más propio les soria la | ya 
rárcel que investir representación de los | foqui, Pérez y Glordaño, Sobre cinco coñ- 
sejefos que forman la corporación. 


pueblos. 


Y cuál no será el desplifarro y desho- 


nestidad que allí -impera que hasta los 
mismos que hasta ayer se mostraron in- 
eanéicionales para seguirlo en todas sus 


maniobras se han rebelado hoy, presen-|tausaler que generan estos repudios en- 


Jgual cosa ocurre en el Consejo Esco- 
Í, econ la rentneía de los señores Da-= 


¿A qué causas obedece la actitud eate- 
órica de los renunciantes, que los lleva 
asta lá disolución del gobierno electivo 
le la comuna, formádo hoy, exclusiva- 


mente, por sus correligionarios? 
Graves, muy graves tienen que ser las |dieran concentrar en torno de su ideal 


Fe afilindo de un mismo partido. 


lamento y el gobierno, sea cual sea su 
color y [su programa. 

Porque en España se ba perdido la fe 
hasta en los políticos de oposición: ni 
Melquífades Alvarez, ni Alejandro Le- 
rroux, los dos matices de la democracia 
republicana, que en algún momento pu- 


político” a los elementos transigentes e 
intransigentes con el sistema monárqui- 


tando las renuncias de concejales y de- 1 "Y nosotros qué hemos pulsado la opt 
a o a 
jando en acefalía también el Consejo s-| nión pública y sentido los estremecimien-co, tienen hoy fuerzas bastantes para 
la próxima sanción de la justicia y la upi- | SOktener que este gesto de los vecinos fe- : 
nión pública eomo Geteaudadores de Ja | Rúnciuntes aunque derálo es honroño; | po eri SA: 
culden de la inmaculada blancura de sus 
Ultimamente el caudillo en cuestión hi- | Nombres, el compartir el goblerno comu 
20 levantar un empréstito local con el | grande de la provincia. 
: Aquí, en la cludad de Bolivar, se vive 
comuna y reunió, debido a la buena [e de 
al margen de la ley. Desde que nsumió 
los vecinos, la cantidad de 100.000 pesos. [o goblerno de la comuna el Fadicalismo. 
100,000 on, los cuales, según so mur- | clón de la actuación del comisionado se- 
er for Peñoñorfl, no se ha publicado un sola 
tres adictos al señor San'a María pará YU | ca, art. 80, inctso 10, que al determinar 
uso personal; con lo cual $e ha burlado | los deberes del intendente dice: “Hacer 
, | la tesorería y publicarlo en los diarios o 
Recientemente, en las elecciones munie | esigdlcos del municinio, y. eh donde no 
os parajes públicos”. ¡ 
así, al marren de la ley, se ha subs- 
rrada, sin admitir fiscales del citado pa*- | manejo de más de un millón de pesos; se 
tido, y pocos meses después el mismo | ha negado a los municipales conservado- 
S condido los libros de contabilidad para 
[tens da a E que no escudriñaran lo que tanto interés 


colar, por temor de hacerse acreedores A | tos de su indignación, no vacilamos en arrancar a las masas de su sopor polí- 
Comunas , porque ho es de personas decentes, du 
nal de Bolivar, qué es la vergllénza más 
fin de pagar una deuda pendiente de la 
en lo concerniente al régimen municipal 
hace sele años, y Son la honrosa excep- 
mura también, están en poder de dos o | fands como Jo ordena la carta orgáni- 
canallescamente al pueblo. practicar mensualmente un balancé de 
cipalos, el partido Conservador Obtuvo | haya diarios, por medio de carteles que 
¡Que el caudillo hizo practicar a Dueto er lesgrgo del conocimiento del vecindario el 
partido, en las elecciones para diputados, | Tes el control de la renta, y se les ha es- 
hay en ocultar. en tapar. 


NUESTRA JIRA DIARIA POR EL 
MUNDO DEL PLEITO Y DE LA PENA 


SOBR£ EJECUCIONES POR PRENDA AGRARIA, —- CONTIENDA DE COMPETEN- 


CIA RESUELTA POR LA CORTE SUPREMA. — “LAS ACCIONES DE ESTA NA- A S a | 


TURALEZA SON PRIVILEGIADAS AL EXTREMO DE TRAMITARSE CON IN- 
DEPENDENCIA DEL CONCURSO DEL DEUDOR Y ANTE LA JURISDICCION 
QUE PLAZCA AL ACREEDOR”. — JUICIOS COMERCIALES. — ¡NO PRES- 
TEIS A MENORES, PU ES QUEDAREIS SIN PLATA ! — JUICIOS CIVILES. 


¿La ley de “prenda agraria” o la guillo- 
tina del deudor— Ñ 
¡Cuánto se habló de lo beneficiosa que se= 


“ ría le ley esa de prenda agraria! ¡qué de! 


ditirambos se prodigarón a esa llamada 
redención del propietario agrario! 

Pues bien. todo eso es puro cuento. 
usa ley está confeccionada con tan dia- 
bélico arte que el pobre o rico que caiga 
en sus redes y acepte préstamo cón ga- 
rantía del producto de su cosecha, puede 
considerarse que metió en su domicilio 
y cólocó.en su cuello la sora que ha de 
ahorcarlo, apenas se dlescuide. 

Y vamos al caso probatorio. 

El señor Antonio Juan Azcona, argen- 
tino, casado, propietario, vecino de Ri- 
vadavia, fué uno de los muchos que su- 
frieron los efectos de la crisis y cóntem- 
plando eu sitvación económica, se pre- 
sentó a la justicia, solicitando la convo. 
catória de acreedores, d cuyo efecto 
acompañaba un balance que se descom= 


ponía asf: * 
ACHVO +... .« «..« . $125.100 
Pasivo . . ... ».+* ” 154.202 


Déficit... ..-. $ 27.502 
al mismo tiempo el Banco de la Nación 
ejecutaba por su cuenta— 

Este pedido de convocatoria se tra- 
mitó por ante el juzgado de primera ins- 
tancia en lo civil y comercial del Depar- 
tamento del Centro (Mercedes). 

En el detalle del pasivo del señor Az« 
coña figuraba el préstamo del Banco de 
la Nación sobre prenda agraria por pesos 
50.000, nna hipoteca del Barco Holandés 
por 32.800, ete. ete. 

Fero el Banco de la Nación inició la 
ucción ejecutiva contrá Azcona por anté 
el júagado federal de Bahía Blanta. 

La contienda entra los jueces—= 

El magistrado que entendía en el jui- 
clo del concurso (que es de carácter uni- 
versal( €s decir el de jurisdicción pro- 
vinclal, pidió al juez federal de Bahía 


CAUSAS CRIMINALES 


convocatoria en estado ya de liquidarsa 
por adjudicación de bienes. 


Francisco de Asfe Cambá, el ¿onooido je: 

conceder al acreedor las mayores facill- | ¿, regionalista, electo diputado por Bare 

dades y privilegios para la iniciación de 
El juez federal, que lo es el tristemen- |los' juicios y para su rápida substancia- 

te célebre doctor Marenco, se nogó a ac- | ción”. 

ceder al pedido del juez de Mercedes, “Un poto de ironía— 


así trabada la cuestión de 
A Los ministros de la Corte por muy de- 


acusan de manejos electorales 


A qué se debe el triunfo socialista en 
Madrid— 


El pueblo español no vota. Sabe que 
aun cuando la ley le obliga a cumplir 
con ese deber del civismo, la victoria ha 
de pertenecer slempre a quienes se en= 
cuentvan protegidos porla máquina adími. 
rabiemente montada, cuyos grandes re= 


| competencia para ante la Suprema Corte. 1 
Oid ' ja. Las leyes “benéficas” rechos y graves que quieran aparecer, tie- 
CER da o Ptas Sho tribunal. nen por lo visto, también, sus «accesos 
efendidas por el 3 epigramático - risibles aunque, como se 
Llegamos al Punto culminante us mo- verá no vengan muy al caso y hagan el 
da e etlalaión DO MARI los papel de A pistolas y puñal al cinto en 
'ANSCI uh santo Cristo. 
ist: de la Corte a eso que se llamó A 
LA vi “ley de ayuda al agricul- En seguida de señalar toda esa serie | «ortos se encuentran en el ministerio de 
o OS de privilegios de que goza el prestamista |1a gobernación y cuyos últimos tornillos 
5 (el Banco de la Nación, la Nación mis- | ajusta el más modesto de los caciques 


celona, a quien los separ: tistas catalanes 


Dice la Corte y subrayamos algunos 
términos para hacerlos resaltar. 

Con arreglo a lo establecido en el ar- 
tículo 118 de la ley 9644 (la de prenda 
agraria) el certificado del préstamo 
agrario “aparejará acción ejecutiva para 
hacer efectivo el privilegio sobre la 
prenda o sobre la suma dél seguro, sien- 
do competente para entender en el rés= 
pectivo juicio el juez de Comercio de la 
jurisdicción correspondiente al lugar 
convenido para el pago 6 en su defecto 
el del domicilio del deudor o de la situa- 
ción de las cosas afectadas al privilegio, 
“a opción del acreedor”. 

Es decir, que es tan sagrado, privile= 
giado, intangible e incólume, esé crédito 
a base de la “magnánima ley prendaria” 
que ante él todos los otros créditos nada 
valen hi répresentan, sean anteriores o 
posteriores a la operación del préstamo 
agrario. 


E privilegios para el acreedor 


si bien el juicio del concurso (agrega 
en otro considerando lá Corte), revisté el 
caríctor de universal y su firmación coñ= 
figre al juez que en el conoce, jurisdic- 
[exón sobre todas las acciones que intere- 
i:sin al concursado aun cuando en prin=- 
*cipio pudieran corresponder al fuero fe= 
fáeral (atr. 12, ino. 1, ley 48) “dicha nó= 


Tianca' se inhibiera de entender en elImina ha sido sín embargo derogada por 
julclo ejecutivo promovido por el Banegs (14 citada ley (la de prenda agraria) en 
de la Náción y le remitiers los autos (16 que atañe a la ejecución de prenda 


para agregarlos al juicio general de lá Bgrar 


la” “con el candente propósito 


ma) para arruinar en forma fulminante | del más insignificante villorrio péninsu- 
al deudor, dicen esos severos señores Mi- | lar. La geografía política de España es- 


nistros que esos privilegios “propénden 
A prestigiar un instrumento de crédito 
que se juzgaba de gran utilidad para las 
industrias rurales y a conjurar en lo po- 
sible esos riesgos derivados dela excep- 
cional concesión que se hace úl deudor 
por el hecho de no privarlo de la pose- 
sión efectiva de los bienes objeto de Ña 
prenda”, 

¡Qué ricos tipos y que irónicos esos se- 
ñores ministros del alto tribunal! 

Efectivamente, la prenda agrárla de- 


ja al deudor en posesión de los frutos pe- | 


ro ¡pobrecito de él! los aosee a título tan 
precario que ni puede tocarlos, ni mover- 
los ni enagenarlos ni conservarlos sin la 
vigilante amenaza del terrible acreedor 
que con privilegios extraordinarios co- 


brára su crédito auñqve se hunda el uni- 
verso. 

Presta, pero el pobre agricultor hipó- 
teca en la regilla del Banco cuando ha 
sido, és y puede ser, en sí, en sus acen- 
dientes y descendientes. No le exige la 
sangre y la mujer, sl la tiene, por nó re- 
presentar valores al cobro rápido. 

¡Por sí acaso! — 
Y después de esa expansión sobre la 


excelencia de la ley, prosigue la Corte 08 |no8 ocurre. Al pobre (aunque ricó sen) 
los |que la haya tocado en desgracia recibir 


tableciendo bien terminantemente 
prestigios del acreedor y recuerda que 
esa ley establece “un procedimiento 5u- 
marísimo para la ejecución y venta de 


tá también perfectamente adaptada para 
servir a esa máquina, cuya energía pri- 
mordial está en el gobierno. 

Hágase lo que se haga, éste obtendrá 
slempre la mayoría. La rebcidía de los 
elementos independientes que todavía no 
han perdido sú fe en las luchas electó- 
rales, se advierte en algunos grandes 
centros urbanos, y—hay qué anotarlo 


A A AAA — 


pla prenda descartando toda excepción que 


no sea la de pago comprobado por escri- 
to y disponiendo que la acción 10 sé FUs- 
penda en caso de concurso y que se ¿ro= 
siga con el repr oséntante legal del deu- 
dor o con un defensor nombrado de ofi- 
cio en el cago de no comparecer éste al 
juiclo en el término de 8 días y final- 
mente establecen que se formará un con= 
curo especial en la misma ejecución para 
distribuir el producido de los bienes figu- 
rados”. 

Solución de la contienda— 


Por esos y otros argumentos declara la 
Corte que el conocimiento de esta cáusa 
compete al juez federal de Bahía Blanta. 

Y ahora, una Última pregunta qué se 


préstamo por prenda agraria, ¿quién lo 
fácilita dos renles para adquirir la sokA 
ean Gué ahorcarse? ES 


LAS RESPONSABILIDADES Y LA NO MENOS IMPOR. 
CONSTITUCIONAL, PROBLEMAS ALREDEDOR DE 


de los socialistas en Madrid 


como síntoma confirmativo de nuestra ,los órdenes de su actividad, y el estanca» 
tesis—esa rebeldía ha disminuido hoy ¡miento en pleno período arcaico de su yida 
notablemente. Valencia, Barcelona, Co- | política. No hay una sola clase social que 
ruña y otros grándes centros de pobla- ¡no esté allí en pleno descontento: lo és. 
ción, fuerón otrora baluartes del más | tán los obreros, los intelectuales, los mili- 
radical republicanismo. Hoy, los elemen- | tares, el comercio, la industria, todo, La 
tos conservadores triunfan en esos cen- | incapacidad -gubernamental para llevar 
tros industriales con una facilidad des-| adelante todas las energías del país qué 


alentadora. fl 
Alzada por el gobierno la bandera de las ¡ breceh y desbordan, en, evidente (CBA 


responsabilidades por el desastre de Atri-*' 
ca, el pueblo español no cree que tras esa: 
banderá 30 encuentre la intención de cuma| 
plir leal y enérgicamente con lo prometido, 
Sólo 4 una pequeña fracción política, pot | 
su tendencia y por su espíritu, Ja creo dis. + 
Puesta a exigir la efectividad de esas res- 
ponsabilidades y, aun cuando no consiga 
tu objeto, por lo menos hará que la fu- 
lacia electoral del oficia'ismo quede al des- 
cubierto. Quizá los elementos militares, tar: | 
lastimados en estos últimos tiempos por; 
los élviles, los Cuales estáñ empeñados en | 
cargar sobre las espaldas de la fmillota, res- | 
ponsabilidades que son comunes, hayan | 
contribufdo también con su voto al triun= 
fo socialisto, en la misma capital del rel. 
no. Ló evidente 6s que en Madrid no exls- 
ten socialistas definidos y calificados, cu. 
| yo número pueda dar una tictoria tan aca- 
bada y desconcertante a los candidatos 1% 
esa doctrina social. Han triunfado, por- 
que se les supone únicos defensores lea- 
les de ése punto delicado y concreto que se 
conoce hoy en España con el nombre d3 
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El profesor Julián Bestoiro, prestigiono' 
| leader socialista, electo diputado ' pór 
Madrid 


ciendo a este fitmo acelerado de la vida es- 
pañola, el liberalismo, no en el sentido 
Que lo da a esta frase el partido tradicio= 
nal sino en su real contenido doctrinario y 
político, ha impregnado a todas las clased 
sociales, desde el industrial más poderoño, 
hasta el modestísimo asalariado del taller 
y de la fábrica. 

De ahí que no haya cosa que caso más 
pavor a las instituciones y a los políticos 
dominantes, que la aménaza de una refor» 
ima constitucional. Si la gran masa de 6pl- 
nión liberal se pusiera en movimiento, sl 
se agitara el ambiente nasta caldearlo 2 
fin de llegar a unas cortes constituyentes, 
si los hombres de valía que apundañ en 
España, salieran de sus cátedras, abands= 
*| naran el umbral de sus fábricas, debldo al 
acicate que sobre ellos ejercería la espe- 
ranza de una reforma radical en los pre- 
ceptos constitucionales, quizá la máquina 
electoral sobre la que hoy se apoyg Poda 
la vida política de España se descompu+ 
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El duque de Almodovar del Vallo; adtual 

ministro de la Gobernación, cartera que 

viene siendo algo así como el motor de 

la máquina electoral de todos loz oficla- 
lismos 


"problema de las responsabilidades”. En 
algún momento. Madrid votó por los re- 
publicanos, luego por los.mauristas y aho- 
ta leva al parlamento a los socialistas 
Ron los vaivenes lógicos de un cuerpo eléo- 
toral qne no se confirmo con el deshancio 
de todas las fuerzas políticas. 


La nuéva Cámara— 


Responde, como siempre, él parlamen- 
to que salió de las urhns el domingo, » 
la característica multiforme que ofrece 
el gobierno. Las fracciones políticas re- 
presentadas en el gabinete, se han ¡re= 
partido amigablemente las bancas, de 
acuerdo con la importancia que cada 
una tiene dentro de la tradición liberal 
del partido. 
No hubo, pues, en esta emergencia 
ninguna novedad electoral. Nombrado él | 
goblérno y disueltas' las cortes que no 
le respondían, el neto del domingo tuvo 
por objeto cambiar el punto de gravita- 
clón de la Cámara y nada más. Se nece- 
sitaba una mayoría liberal y la obtuvo. 
|S! dentro de un mes cae el gobierno 1- 
béral y lo sustituye uño conservador, la 
Cámara, mediante un decreto de disólu- 
ción y la convocatoria a nuevas eleccio: 
nes, cambiará totalmente de aspecto, | 
dándole al gúbinete nombrado la mayo- 1 
ría que necesita y busca. 

fis el de España un sistemá parlamen- 
tario invertido, En vez de salir el B4- 
binete de la Cámara, sale la Cámara del 
gabinete. El rey nombra al jefe del go. 
bierno, éste nombra a los ministros, Y 
éstos y el jefe del gobierno a :S 

iputados. En realidad el er -e8! > . 

de dados del rey. Y el rey es irrespon: | slera, perdiendo el control de los parti- 
sable, de acuerdo con la Constitución. | dos dinásticos, tradicionales, quien tiene en 
Blen se vé que un régimen tal nó es | sus manos él resorte con el cual los ale- 
como para alentar el espíritu democrá- |ja o los atrae al poder. Y perdido ese do- 
tico de un pueblo tan progresista y al- [minio mecánico sobre la voluntad del élec- 
tivo como lo es el pueblo español. tbrado, el porvenir de las mismas institu- 
d clones quedaría entregado al asar de las 
Una situación dificil= energías populares, dispuestas a impóñer 

Existe una viva contradicción entre los ' sus ideales en las urnas. Es, evidentémén:- 
progresos fealizados por España en todos te, peligrosa la aventura. 


A 
CELEBRANDO EL TRIUNFO DE TIEPOLO 
En AS a 


ES 


Prieto Tuero, el nuevo diputado sóolalla» 
ta por Madrid, cuyo último discurso d0- 
bro las responsabilidades pronunslado en 
el Ateneo, y por el cual se le inició pro- 
ceso, tuvo gran influencia en el triunfo 
de su partido ] 


5% E 


Un aspecto de 
dulfo de la Serna, 
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3 El teniente Udet -*"'as de los ases'' alemán -intentará [ 
en junio la travesía de los Andes 


A borda del “Cap Polonio” ha legado 
hoy, 1h figura más destacada do la avia- 
ción alemana. 

¡Nos referimos al teniente primero del 
ejército de aquel país, don Ernesto Tdet, 
persona de singulares prestigios y bien 
ganada fama, a raíz de las innumerablos 
hazañas realizadas en la última guerra. | 

El hecho de déstacarse y alcanzar sio- 
ria, como lo ha conseguido este joven 
militar, ha: tenido como basc,' su herofs- 
mo sin límites, -bsado:en el acendrado:amor 
asu patria. 

Sierido casi un niño,o cuando estalló la 
gran conflasración, se incorporó al ejér- 
cito alemán en el cuerpo de motociclis- 
tás y algún tiempo después a pedido del 
gran aviador Ottot, se incorporó a la es- 
cuela de aviación, donde hizo rapidísimos 
progresos, llegando a recibir su brevet en 
el término de tres meses. 

Estas. manifestaciones las hacemos pa= 
Ta demarcar exactamente la personalidad 
del distinguido militar. 

Incorporado a la escuadrilla de bom- 
bardeo en un principio, después pasó a 
la de caza, que se hallaba al mando del 
barón von Richtafen, en cuya compañía 
participó en las más atrevidas incursio- 
nes imaginables sobre las líntas y ciu- 
dades francesas. 

Es en esta segunda faz, donde su ac- 
tuación llega a adquirir contornos yran= 
des y precisos. 

Su valor sin igual y.su audacia sin lí- 
mites, le valieron el nombramiento de je- 
Ye del grupo de aviación denominado de 
“la muerte”. 

A todo esto el nombre de Udet llegó 
a extenderse, no solamente dentro del 

+ país, sino también en las propias filas 
enemigas. 

Cuando aparecía el avión correspon- 
diente al teniente Udet, ese solo hecho 
ejercía una influencia - desastrosa en el 
ánimo de los aviadores franceses y es 
posiblemente ese temor, lo que facilitaba 
el triunfo del oficial que es desde hoy 
nuestro huésped. 

De esa manera empezó su lucha el me- 
ritorio aviador. 

-Desdo las primeras fases de su incor- 
oración a la escuadrilla de caza obtuvo 
éxitos considerables, pues en la primera 
Ya salida consiguió derribar varios 'avio- 
nes. 

Cuando falleció el barón von Richta- 
fen, que era entonces el as de los ases 
pues contaba en su haber con $9 aviones 
derribados, quedó ocupando el teniente 
Vdet el primer puesto, pues ya contaba 
_fon 40 aeroplanos derribados en un pla- 
, Eo relativamente breve. 


De esa manera el distinguido aviador 

continuó su acción hasta el final de la 

_ Euerra, al terminar la cual ascendía a 62 

€ número de los aeroptanos que ubatió 
por completo. 


Debemos manifestar que, contrariamen- 
te con las prácticas de la guerra, el te- 
niente Udet fué uno de los aviadores que 
también más se distinguió por su caba- 
Jerosidad en los combates en que parti- 
cipó, lo que fué reconocido hasta vór sus 
propios adversarios. 

_ Es. asi como nuestro huésped  llexó 
A ser considerado como el as de los ases 
dentro de la aviación alemana. 

A él se le deben además una serie de 
innovaciones importantes en la aviación 

y, 00m sistemas de paracaídas que fueron 
'ensayados con todo éxito. 
Llegada del “Cap Polonio” 

Cuando el “Cap Polonio” llegaba al ki= 

lómetro 1 del Canal Norte, aparecioron 
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-. HOY, AL DESEMBARCAR EN NUESTRO PUERTO, FUE OBJETO DEUNA ENTU- 
SIASTA. RECEPCION. — EL JOVEN AVIADOR QUE REGISTRA 65 VICTORIAS | 
' [OBTENIDAS EN LA PASADA GUERRA, NOS HACE INTERESANTES | 


MANIFESTACIONES 


El secretario de esa entidad, señor Pa- 
¡blo Salomón Leube acompañaba a los| 
viajeros desde Montevideo. 

Cuando se colocó la planchada que da= 
ba acceso a la nave, el mencionado avia- 
dor fué saludado por las comisiones de 
recepción y sufrió una formidable. carga 
ec parte de los fotógrafos y cronistas que 
¡acudieron a saludarle. 

[CON EL TENIENTE UDET— 


Fuimos los primeros en conversar con 
el viajero, quien tuvo amables frases para 
| nuestro país. 

Se trata de un muchacho casi, de as- 
¡pecto sonriente y agradable, accesib.e y 
que ha sido una de las figuras más ame- 
nas de la travesía. 

—Cumplo, nos dijo, un verdadero anhé-; 
Es al llegar a este país que tenía gran-! 
des deseos de conocer, 1muy especialmente | 
| por los progresos que la aviación ha ne- 
¡cho en él, colocándolo en esta rama, a la] 
¡ cabeza de ¡os pueblos de América. Por! 
ello y como un homenaje sincero, he úe! 
[trabajar en la Argentina con todas mis! 
fuerzas, para recompensar las atenciones | 


LA COMPAÑIA DE COMEDIAS DE ERNESTO VILCHES Y LA DE GRANDES REVIS- 
TAS, DE VELASCO, DESEMBARCARON ESTA TARDE DEL “CAP POLONIO” 


Decididamente, la actividad teatral de 
Buenos Aires que en este invierno pre- 
senta racteres de intensidad pocas ve- 
cos vista, ha llegado al máximo en estos 
con el arribo de la gran compañía 
as francesas del Ba-Ta-Clan, pa- 
la Opera, ayer; con las de comedia 
de Ernesto Vilches y la de revistas de 
Vulasco, para el Sarmiento y el San Mar- 
tín, respectivamente y ton la gran com- 
pañía lírica del Colón, próxima a llegar 
dentro de dos semanas, a bordo del “Gi- 
ulio Césare”. 

En el “Cap Polonio” han viajado estos 
dos conjuntos españoles. embarcados en. 
Vigo y con tal motivo el puerto presen- 


e 


El as de los ases, aviador alemán teniente 
Ernesto Udet, llegado hoy 


en el espació tres aeroplanos tripulados 
por aviadores argentinos, quienes hicle- 
ron numerosas evoluciones en torno del 
barco con el propósito de rendir de esa 
manera un homenaje:al teniente Udet, 
que en la primera cubierta del navío 
agradecía con un pañuelo saludando a 
sus colegas argentinos. 


Mómentos antes de que el barco atra- 
cara, se encontraban ya. en el puerto los 
delegados del Aero Club Argentino, seño- 
res Florencio Martínez de Hoz, José O 
Fernández y Julio Noble, 

"También se encontraba la comisión Cel 
Centro de Residentes Alemanes de esta 
capital, que ha sido la entidad que patroci= 
nó el viaje del aviador Udet y sus com- 
pañantes 


;que desde el primer momento se me dis- 
pensan, 

—¿Sus propósitos? 

—Mis propósitos, nos dijo, so: muchos, 
pero, presentaré dos máquinas de volar, 
ide 25 y 50 caballos de fuerza, respectiva. 


¡ mente, con las cuales demostraré las yen-' 


tajas considerables que encierran las má. 
quinas no monumentales, 
j —¿Y los aparatos? 

—Vienen en el “Antonio Delfino” y loa 


(es uno de mis mejores amigos y un des- 


tacado deportista, que también hará aquí 
interesantes prucbas con los paracafdas da 
¡ Su invención que resultan toda una mara- 
villa. 

—¿Qué otros propósitos tiene? 

—A CRITICA le haré mi primera declu- 
ración en este sentido. 

En junio, posiblemente, he de intentar 
la travesia de los Andes. 

Quizás el hecho en sí no tenga mayor 
importancia aparente, pero resulta que 
esa travesía la renlizaré con-nno. de mis 
aparatos pequeños, que, casualmente, es cu 
lo que podría estar radicada la impor- 
tancia de mi vuelo. 

Además, esa travesía la efectuaré en 
determinadas condicionos especiales que 
podrían dar importancia al asunto. 

Quiero también anticipar que inmedia- 
tamente después 'que lleguen los apara= 
tos pienso efectuar algunas exhibiciones 
en Buenos Aires. 

—¿Visitará el interior? 

—Sí, en mi pian figura una vasta jira 
por el interior del país. 

—Y los progresos de la aviación ale- 
mana? 


producida a raíz de la guerra, ahora: la 
industria de la aviación está en amplio tren 
de desarrollo y los últimos modelos re- 
presentan el progreso maravilloso alcan- 
zado por esa rama de la industria. 


han de abarcar la atención del mundo, 
son los vuelos en aeroplanos sin mator. 
Los éxitos alcanzados son grandes y: 
pronto hemos de obtener progresos has-*' 
ta ahora casi insospechados... 

Cuando queremos hablarle de sus ha- 
zañas, el tentente Udet elude modesta- 
mente la respuesta. 

Además ¿on muchos los que le espe- 
ran. 


A 


Agradecemos la atención que nos dis-| 
los de-¡ 


pensa y lo dejamos rodeado de 
más periodistas que quieren abordarlo. 


—A pesar de la primera. paralización ' 


Una de las cosas que creo muy pronto 


(Arriba) :' Velazco y primeras actrices de la compañía — (En el medio): El pianista Azandora. — 


taba un aspecto animadísimo. Fuera de 
estas dos' compañías, el “Cap Polonio” 
traía su pasaje completo y algunas dis- 
tinguidas personalidades como la del cé- 
lebre pianista Von Zadora, que ha do 
actuar en el Odeón. 

El viaje, lo dicen todos, ha sido encan= 
tador. En el palacio flotante las dos com- 
pañías, en perfecta armonía, han reali- 
zndo un viaje inolvidable. 


va y elegante sala de la que tengo exce- 
lentes informes, y pienso desarrollar alli 
la temporada conforme al plan trazado 
en el repertorio que ustedes han publi- 
cado y que comprende, junto con alguno» 
estrenos, las reprises de obras que han 
gustado de modo especial en otra 0ca= 
sión. Z 

Vilches, sin olvidarse de que es direc- 
tor de compañía, da las órdenes necesa= 
«rias y cita a todo su personal para hoy, 
a las 17 en- el Sarmiento, donde se be- 
berá una copa de champaña, bautizando 
el nuevo teatro. 

Un aspecto interesante de Vilches: se 
ha dedicado a la cinernatografíz... pero 
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E los suyos 


en calidad do operador, A bordo del “Cap 
Polonio” impresionaba una película con loy 


detalles del animado desembarco. 


IRENE LOPEZ 'HEREDIA-EMILIO 
THUILLIER— « 


Son otras dos figuras que 
también el tromenaje de sus muchos ami- 


la bienvenida. 


Irene López Heredia, ade actriz, 


recibleron 


Bos reunidos en.el puerto para senta 


Después de algunos años do faltar a 
las actividades de nuestra plaza teatral, 
Velasco vuelve con una gran compañía, 
la misma que ha actuado con memorable 
éxito en el Apolo de Madrid, y con la que 
conoceremos las grandes revistas “Arco 
Iris” y “La tierra de Carmen”, represen- 
tadas en la capital española centenares 
de yeces. 

Trae, como es de suponer, un coro fe- 
menino numeroso; mujeres jóvenes y bo- 
nitas que son el principal encanto de las 
revistas, Entre las “estrellas” y primeras 
partes, hn venido la tiple María Caballé, 
hija de la recordada Carlota Millanes is 


quien no olvidan, por cierto, los afielo- 3 


(Aabajo): Vilches y 


nados al' género chico español. 

La compañía de Velasco va al San 
Martín, dnde se presentará dentro de bre- 
ves días. 

ZADORA— 


Contratado por la empresa Quesada -. 


Grassi, para el Odeón, llegó cl célebre 
pianista polaco Michel von  Zadora, de 
destacada y "reciente actuación en. Ale- 
menia y Austria, en Francia y en Es= 
paña, de donde trae inmejorables referen= 


MStES> k y ¡ha venido algo más delgada, bellisima e cias subscritas por los más conocidos crí- 
Numerosos amigos acudieron a la Dár-=¡ linteresante siempre, ticos. 
sena Norte a dar la bienvenida a Ernes- Se estrenará mañana con su aran éxita Zadora, a la par que intérprato de ca- 


to Vilches, el aplaudidísimo primer actor 
que gozi de excepcionales simpatías en 
Nuestro público. 

Vilches se manifiesta lleno de proyec- 
tos para esta nueva temporada, al frente 
de una compzñía que, como siempre, Se 
I distingue entre les de su género en es- 
¡pañol por la homogeneidad perfecta en 
¡el conjunto y por la manera' de montar- 
se las obras 

—No tengo sino inmejorables recuerdos 
de mi temporada anterior, nos dice. Si 
hay algún público al que pueda tenerle 
verdadera gratitud es al de Buenos Aires, 


de “Lady Frederick”. 


mer actor, cabeza de compañía tantas 
veces. y uno de los actores del. teatro 
español que gozan de más merecido re- 
nombre, ha venido también en la com=- 
nañía Vilches en la que se le conflarán 


primera actriz. Hortensia Gelabert. + 
LA COMPAÑIA DE VELASCO— 
Llegó el nutrido conjunto de Eulogio Va- 


lasco, el primer empresario español que 
se ha especializado hace años en mon- 


Don Emilio Thuillier, el afamado pri- 


los papeles de- carácter. Le acompaña la 


lidad. es un compositor de singular rt. 
nombre. 


Es la primera vez que viene a Sud 


América. 
GARCIA. VELLOSO— 

En el “Cap Polonio” ha llegado, tam= 
bién, el conocido autor teatral Enrique 
García Velloso, de regreso de una excursión 
por España. Desgraciidameñte, el señor 
Velloso, no viene en buen estado de saz 
lud. Inmediatamente después de desem-= 
barcar irá a una clínica a someterse a 
hueva intervención —duirúrgica. García 
“Velloso, que cuenta con muchísimos ami- 
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gos en nuestros círculos sociales é fntés 


¡que con tanta simpatía me ha acogido. |tar obras a todo lujo, dedicándose de 
lectuales, fué cordialmente: recibido. 


Voy esta vez al teatro Sarmiento, la nue- preferencia a las revistas. 


El aviador Udet acompañado de las comisiones que concurrieron al puerto para recibirle 


cionalismo? — volvemos a _Preguntarnos. malista! Este Joven” estudiante rosarino Smpre- 


Radiante de ira ha resonado esta tarde 
«en las calles de la ciudad la voz potente 
de la' juventud. La manifestación que 
después de mediodía recorrió algunas de 
nuestras principales plazas y calles, ha 
sido, en lo que va desde la iniciación del 
movimiento, la demostración más formi- 
dable de los deseos íntimos que en esta 
hora tiene la juventud estudiosa de la 
capital. 

Seis mil manifestantes recorren la: aveni- 

da de Mayo— 

Como estaba anunciado, pocos minutos 
després de las 14, una enorme multitud, 
formada 'en-su totalidad por estudiantes 
de las escuelas normales y colegios nacio- 
nales y, también, por numerosos “univer- 
sitarios, estaba lista en la plaza del (con- 

"para iniciar la manifestación en la 
que evidenciarían sus deseos y sus ener= 
sins. Efectivamente, poco antes de las 15 
la compacta fila de jóvenes daba comien- 
so a la marcha hacia el otro extremo de 
Ja, hermosa arteria, vale decir hacia plaza 

Bega 


Tos estudiantes avanzaban en perfecto 
¡ordem, tomados de los brazos y dejando 
entre una y otro fila la distancia conve- 


Más de seis mil estudiantes recorrieron esta tarde 
en manifestación, las calles ae la ciudad 


Varios miembros del comité de resistencia se entrevistaron con el presidente de la nación 


niente. Fué, más que todo, una demos- 
tración de cultura y de buena educa: ión 
y sentido. 


Los distintos colegios nacionales, como 
también las escuelas, marchaban, separa- 
dos unos de otros, llevando al frente un 
cartel alusivo y una bandera nacional., 


En las veredas, una gran multitud pa= 
rábase para contemplar el tranquilo des- 
file o para escuchar las canciones jue sa- 
lían de todos los labios. Eran cantos bur-= 
lescos, en los cuales se zahería al mins- 
tro Marcó y al inspector Guaglianone. 
Frente a la Casa Rosada— 


oficinas para contemplar el paso de la 
juventud. 
Comienzan los discursos...— 

Alguien, no muy lerdo por cierto, pide 
de un boliche cercano una silla o una 
mesa, Quiere arengar a los manifestan- 
tes y no hay dónde encaramarse. El bo- 
lichero se niega a satisfacer el pedido. Y 
entonces, en un camión parado oportuna- 
imente, se improvisa la tribuna, 

No hagamos mezclas, joven— 

Habla el señor Figueredo, un estudian- 
te de Derecho tan trigueño como entu- 
siasta. Las palabras salen de su  hoca 
fuertes, Estas, al unirse forman frases 
confusas que quieren aclarar conceptos 
más confusos aun. Dice que la obra del 
[ministro Marcó sólo puede haberla ims- 
pirado un anarquista “comprobado” co- 
mo el señor Guaglianone, 

¿Qué tendrá que ver el último decre- 
to con el anarquismo? — nos pregunta- 
mos. El discurso continúa... 


Cuando la manifestación llegó frente a 
la Casa Rosada, el desfile adquirió Ima. 
yor gravedad. Inicióse el canto del nim- 
no patrio, que salió solemne de:todas las 
gargantas. Terminado éste, algunos yru- 
pos prorrumpieron en ¡mueras! al minis- 
tro, mientras otros cantaban aruello de 
“siete, si; ocho, no; que lo saquen 


Marcó! 


Fra un espectáculo simpático y diver- 
tido. Las puertas de la C: Rosada. Me- 


a 
tros oídos palabras y conceptos ajslados; 


la bandera nacional desgarrada... 105 50- 
nes de la canción patria... ete. 


náronse de curiosos que abandonaban las | -¿A vué ésta exaltación de: barato- na» 


Como estamos lejos, sólo llegan 2 nues- 


Nadie responde. 
Otro discurso malo— 


El joven que habla ahora es normalis. 
ta. ¡Qué cosas. Dios mío, dice este nor- 


Cabecera de: la manifestación S sd 


Mucho cuidado, jóvenes —Huelguistas, [slona muy bien. Menudo y* *nerviogo! Era 
que por esos caminos el movimiento va |quista inmediatamente 'por su simpatía 
derechito al desprestigio. 

Buenos y claros conceptoz—Habla el de- 
legado rosarino— 


EN discúrso que pronunció fué más” qu 


nuevas, párrafos bien redondeadós, - en 
fin, toda: una fuerza oratoria. La'multi=- 


te. 


Un nuevo lider: el doctor Leopoldo Bard 

Luego usó de la palabra el doctor Leo= 
poldo Bard, el lider poz definición y ata. 
homasia. Fué vibrante, tierno, conminato= 
rio, fiero, cuando lo quiso. Y en log: fina. 
les de párrafos los muletillos y «olpes da 
efectos a que nos tiene acostumbrado, 
Las chicas... si— 

¡Por fin las chicas han dicho ¡sil. Ya de. 
efamos nosotros que ellos no podían ser 
menos. Hoy pasearon su elegancia y gallar. 
día sin molestarse ni ruborizarse. Como 
era de esperarse sobraron los elogios, ent:s 
ellos el del delegado rosarino, quien dijo; 
“Este mitin que engalanáis vosotras, Mus 
jeres”. Y luego las chicas fueron ¡también 
ellas! a charlar brevemente con el prime» 
magistrado de la Nación. 
Entrevista.conel presidente— S 

'Terminada la serie: de los discursos una' 
delegación de estudiantes formada por: unta 
versitarios,  normalistas y “alumnos de Jos 
colegios nacionales, entrevistóse con el pre 
sidénte doctór Alvear. 2 


Aa: el actual movi ad 


¡bueno, -excélente.' Conceptos “claros, idea4':* 


tud, o lo aplaudió vivariren=“* 


Lleváronle un memoria); en. el cual mej. 
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TAL SERIA EL ORIGEN DE LA TRÁGICA DETERMINACION DE MONSEÑOR VALDE Y FAILE, SEGUN LAS 
VERSIONES POPULARES. — DETALLES DE LA FORMA EN QUE SE PRODUJO EL EXTRAORDINARIO SU- 
TIEMPO MANTUVO CONMOVIDA L AATENCION DEL PUEBLO DE LA PENIN- 


CESO QUE DURANTE UN 


En las primeras horas del día 30 de 
marzó último, un rumor, que rápidamen- 
te se esparció por la capital de España 
y que pronto fué confirmado, hizo saber 
al público madrileño que había sido en- 
centrado esa mafiana el cadáver de un 
obispo, sumamente relacionado con la fa- 
milia' real, y que aparecía muerto en cir- 
cunstancias extraordinarias. Se trataba, 
en efecto, del doctor Francisco Javier 
Vales y Failde, capellán del palacio real, 
miembro del tribunal eclesiástico llamado 
de la Rota, y obispo electo de .Sión. car- 
go al que va: anexo el. patriarcado de In- 
dias y el vicariato general del clero cas-- 


En su habitación es hallado muerto monseñor Valdes y Failde, obispo de Sión (Dibujo de Rojas) 


trenze. español. ¿El doctor Valés: YúFail-+ 
de, habiá sido hallado muerto.en su pro- 
pia habitación, degollado, con la carótida 
seccionada por*completo, y en circuns- 
tancias tales: qué si hacían que la hipó- 
tesis del suicidio fuese-la más aceptable, 
no excluía tampoco por completo la- del 
asesinato. 

Puede colegirse el efecto que la noticia 
produciría en un ambiente como el espa= 
ñol, en el que - tantas vinculaciones y 
tanto» arralgo- tienen «las personalidades 
religiosas, máxime cuando ellas ocupan 
:ncumbradas posiciones, distinguiéndose 
además por los relieves propios de una 
iguración literaria o política más o me- 
nog eminente, que era precisamente el ca- 
so del doctor Vales Fajlde. 


La primera noticia— 


En el juzgado de suardia, que era el 
del barrio de la Latina, fuó recibida la 
primera noticia de la muerte del señor 
Veles Failde a las nueve de la mañana, 
por medio de una comunicación telefó- 
nica. 

El juez señor Entrambasaguas, el ofi- 
cial habilitado señor Casas y el alguacil 
señor González, tomaron el automóvu ofi- 
cial y se trasladaron rápidamente al domici- | 
iio del señor Vales Jraiide, en lu calle 
Martín de las Heras número 33, segundo. 

Cuando legó el jusgado al domicilio 
del señor Vales aílde recibió la visita 
«el médico de la familia, el cual cevtiti- 
có la defunción del doctor Vales Fuilde 
a causa de una herida en el cuello que 
le seccionaba la iráquea- 

"También tomó deciaración a un her- 
mano del difunto, llamado don Salvador, 
y a una antigua criada, llamada Rumo- ¡ 
na, que le informaron de cuanio había 
pasado en la casa. 

El juzgado realizó una detallada visita 
Je inspección Ocular en el cuarto que 
ocupaba €l doctor Vales, y en el cual se le 
ha encontrado muerio. Se adveria bas- 
tante desorden, Halláronse papeles que 
no aportan esclarecimiento a los hechos, 
y bastantes billetes de Banco sin guar- 


SULA Y DE TODO EL MUNDO CATOLICO 


gado de guardia, así como la certifica- |dicaban bien a las claras que en la.tra- , (una elevada personalidad que ocupa 
que ¡cargo público) ha dicho que yo he bus- 
¡cado el nombramiento de patriarca: de 
¡las Indias. Como no es así, yo quiero 
¡renunciar a tal alta dignidad, sea como 


ción facultativa y aquéllos documentos 
que se creyeron oportunos, el juzgado dió 
orden de que el cadáver quedara en la 
easá, y se trasladó al despacho oficial de 
la casa de canónigos para ultimar las di- 
ligencias. 

Terminadas las actuaciones, el juzga- 
do de la Latina puso el sumario abierto 
a la disposición del juzgado de instruc- 
cción del distrito de Palacio, que es el 
que ha de entender en el caso. 

El juez señor Entrambasaguas, antes 
de terminar la guardia recibió diversas 
visitas de altas personalidades del clero; 


A ellas; un- seserdote: con cárgo*en le 
capilla de Palacio- 

Del examen médico del cadáver resul- 
tó que la muerte del obispo de Sión da- 
taba de pocas horas, y que probablemen- 
te se había producido entre las 5 y 6 de 
la mañana. Como aparecieron prevenidos 
todos los útiles de afeitar, se supone que 
el señor Vales Failde se levantó a: aque- 
la hora Y que se disponía a afeitarse 
(tarea que no comenzó; la brocha apa- 
reció en la jubonera) cuando de pronto, 
dominado quizá por esa preocupación de 
que hablaba su hermano y su criada, en 
un pp impulsivo y rápido, se de- 
gomó.  * 


La hipótesis del asesinato— 


En un principio se creyó que bien po= 
diría tratarse de un caso de asesinato. 
Las circunstancias de que el extinto era 
un hombre que a pesar de su relativa 
juventud había ascendido rápidamente 
en la carrera eclesiástica, y de que, per- 
fectamente relacionado en las altas esfe- 


gedia no había habido más actor 
la propia víctima. 


La causa del suicidio— 


Descartada la hipótesis del asesinato, 
no quedaba sino rendirse ante la evi- 
dencia: se trataba de un suicidio. 

Pero ¿qué podían haber arrastrado a 
un prelado católico a un acto en tan 
abierta contradicción con las doctrinas 
profesadas por aquél? 

Desde el primer momento circuló la 
versión de que el señor Vales Failde, 
quizás bajo la influencia de un pasajero | 


'debilitamierttó mental, se hallaba” pro- 
fundamente disgustado por las dificulta- 


Créssca 


¡ Una pasión avasalladora llevó al s 
obispo de Sión y capellán del palacio real 


sea. 

El nuncio procuró animarle, dándole 
toda clase de seguridades, tanto más 
cuanto su interlocutor estaba con fiebre; 
pero, por lo visto, no lo consiguió”. 


¿Un ataque de delirio?— 
El mismo informante del diario espa- 
fñol, examinaba así, aludiendo a una pro- 


bable perturbación mental que habría si- 
do la causa inmediata del suicidio: 


“Presa “del temor de que se le atribu- 
yeran ambiciones desmesuradas, y de que 


1 
'timas de su vida, ha sido 


uicidio al El atentado cometido por el auxi- 
liar Barbeito ha tenido graves 
resultancias 
La víctima se halla postrada en un estado desesperahte a 


consecuencia de las heridas recibidas. — Intervención de 
la justicia de instrucción 


Ha tomado un grave cariz, el brutal 
atentado de que ha sido víctima el an- 
clano Bernardo Pérez, ayer de madruga- 
da en el interior de la comisaría 3a. Su 
ostado es hoy desesperante. 

Postrado. en su domicilio, nos avisan 
unos vecinos que fuertes vómitos de 
sangre ponen en evidente peligro su exis- 
tencia. 

Varias personas de la relación de la 
víctima se presentaron hoy al juez de 
instrucción doctor Artemio Moreno, pi- 
diendo que intervenga en el hecho y 
creemos sinceramente que se hará jus» 
ticia, dado el magistrado que le toca in- 
tervenir. 

He aquí el escrito de referencia: 

Señor juez de instrucción: 

Bernardo Pérez, español, de 70 años 
de edad, con medio siglo de residencia 
en el país, domiciliado en la calle José 
Evaristo Uriburu 918, de profesión obre- 
ro, a V. S. expone: 

Que ha sido víctima de un atentado en 
la madrugada del día 2 de mayo en que fuí 
remitido por_un agente de la sección 3a. a 
la comisaría respectiva ignorando la cau- 
sa hasta el presente; que una vez en la 
comisaría fui cobardemente apaleado por 
el auxiliar de guardia y varios .agentes 
que junto con él estaban en su despacho. 
Para mayor ilustración acompaño: el 
suelto del diario CRITICA. que desde el 
primer momento se hizo eco de esta re- 
clamación. 

Que a consecuencia de este hecho van- 
dálico me hallo postrado en cama en mi 


Vió su majestad tan sombrío al seño: 
Vales Failde, tan abatido, que le llamó 
a su lado y trató de animarle haciéndo- 
le diversas preguntas; pero todo fué in- 
útil. 3 

A juicio de dicho magistrado, el señor 
Vales Failde murió en la forma trágici 
que queda dicho a consecuencia de ua 
momento de delirio, caso no raro en los 
atacados de gripe. Precisamente, una de 
las dotes que con más franqueza. se di- 
bujaban en el doctor Vales Failde era un 
extraordinario dominio de sí mismo, que 
sólo un. ataque de locura, producido por 
la fiebre, podía vencer. 


La versión popular...— 

Sin embargo, a pesar de todas las ver- 
siones oficiales y oficiosas que presenta- 
ban «el: suicidio «como producido en un 
arrebato irreprimible, la imaginación po- 
pular ha tejido en torno a la muerte una 
serie de leyendas más o menos alejadas 
de la verdad, o más o menos ajustadas 
a ella. Naturalmente, la que ha presen- 
tado al suicida como una víctima de su 
propio estado eclesiástico, obstáculo in- 
franqueable para que el R. Vales Fallde 
diera satisfacción a las aspiraciones Ín- 
la que más 


adeptos ha tenido. 
Según esa versión, el malogrado sacer- 
dote se habría suicidado desesperado por 
no poder resolver satisfactoriamente “1 
conflicto entre sus obligaciones eclesiás= 
ticas y una pasión que le avasallaba y 
que no hubiera podido realizar sino a 


des que se oponfan a su consagración [se le pusieran además dificultades para ¡trueque de un escándalo formidable que 


como obispo de Sión, patriarca de las | su rombramiento, se exacerbó su preocu- 


Indias y vicario general del clero mill-|pación. . 


tar. 


Estaba señalado el señor Vales Failde 
como una de las figuras eclesiásticas d 


El final de todo-esto es incomprensi- 
ble. O es debido a un delirio producido 


le | por la fiebre, que evidentemente .aqueja- 


ideas más afines con las modernas orien- ba al doctor Vales Failde, o a un momen- 


taciones, al extremo de que en cielta 
ocasión algunos artículos suyos, publi- 
cados en la prensa madrileña, levanta- 
ron gran polvareda en el ciero y elemen- 
tos raccionarios, que tachaban'a aquél 
de muy relativa ortodoxia en sus princt- 
pios filosófico-sociales y religiosos, Y a 
esta falta de ortodoxia, casi sospechosa 
de herejía, se atribuían las resistencias 
que Roms habría opuesto a la consa- 
gración episcopal del señor Vales Failde. 

Los informes oficiales, sin embargo, 
contradicen abiertamente esta versión. 
El melogrado eclesiástico estaba a pun- 
to de ser nombrado, por decisión del rey 
mismo, capellán mayor de Palacio — el 
decreto ha quedado extendido — y de este 
nombramiento se había de dar cnenta 


ja Guerra, para que el señor Alcalá Za- 
mora llevara a la firma regla otro de- 


creto de nombramiento de vicario gene= 
ral castrense, y, en tercer término, se 
formularía al Vaticano la petición de que 
se concediese al señor Vales un obispa- 
do “in partibus”. 

Hace pocos años, siendo presidente del 
consejo de ministros el conde de Roma-= 
nones, gran amigo y protector del señor 
¡vales Failde. 
una mitra vacante; pero, por 
del mismo interesado, aquella 
prosperó entonces. 


ausencia 
stión no 


ÍLa curia de Roma no hostilizó al señor 
Vales Failde— 


dar. También sé incautó el juzgado. de 
una navaja de afeitar. 
Cómo ocurrió la muerte del obispo— 

Las declaraciones del hermano del 
obispo auicida, y Jas de la, vieja criada, 
instruyeron de que la situación de áni- 
mo do,éste, en los días que precedieron 
al sucesó,-si bien no habia tenido mani- 
festaciones que Justificaran el menor te- 
mor de lo que luego ocurrió, era eviden- 
temente anormal. El señor Vales Failde, 
se mostraba muy cansado y muy pre- 
ocupado, aunque no decía a nadie las 
causas. El día 29 asistió a las ceremo- 
nias de Palacio, y al regresar dijo a la 
criada que iba a meterse en la cama y 
que, como se sentía cansado e indispues- 
to, le hiciera chocolate, nada más. Cuan- 
do lo hubo tomado se encerró en su ha- 
bitación, y ya nada se volvió a saber 
hasta la mañana del 30. 

En vista de que a las llamadas de la 
:riuda y del hermano el señor Vales Fail- 
ie no respondía, intentaron entrar en 
habitación, y se encontraron las puer:as 
cerradas. 

El hermano y la criada, ayudados por 
otras personas, forzaron la puerta, y, Se- 
món tenemos entendido, encontraron al 
señor Vales Failde tendido en el suelo, 
vestido solumente con un pantalón ne- 
gro, y en medio.de un charco: de sun- 
gre, 4 y 

Sin pérdida de tiempo se dió aviso al 
médico de la familia y se trasladó al.se- 
for Vales Failde a la cama de su misma 
habitación. Después, al saberse la defun- 
feión. se dió aviso a las autoridades. 

delos todos estes datos por elJuz- 


El patriarca de tas Indias electo, don 
Francisco Javier Vales y Failde, que se 
suicidó en Madrid el 30 de marzo 


ras del gobierno español-—en la familia 
real en primer término—, podía conside- 
rarse con seguridad llamado a las más 
altas funciones del episcopado, parecía 
excluir toda sospecha de suicidio. Ade- 
más, hacían más inadmisible aún 
sospecha, las ideas religiosas del señor 
Vales Failde, ya que, como es sabido, la 
Iglesia Católica considera el suicidio co- 
mo un crimen sin atenuantes, y no era 
presumible que un prelado de la iglesia, 
precisamente. fnese a violar una de las 
“leyes más severas de la misma, arrostran=- 


| 


do las terribles sanciones que sus cáno- 
nes rt y h par: los que incurren cn 
="cidio. 

Por Otra parte, en la modesta habita- 
Lérón que ocinaba el extinto en la re- 


¡ferida casa de la calle Martín de las 
| Heras, reinaba un orden completo, n- 
iegmpatible con la lucha que fuera de 
plesumir en el caso de haber sido ase- 
sinado' el obispo electo de Sión. Todos 
los libros en su sitio en las estanterías; 
los hábitos de E. Vales Pailde dispues- 
tos con cuidado sobre una silla; ni un 
solo objeto removido de su lugar o de- 
rribado; y por último, la puerta de la 
habitación cerrada con llave por dentro 
y la ventana asegurada con pasador, in- 


esta ¡ 


Como decimos, las informaciones ofi- 
| ciales desmienten enérgicamente la ver- 
¡sión de que la candidatura episcopal del 
señor Vales Failde hubiera encontrado 
recia oposición en Roma. 

Un periódico madrileño, refiriéndose 
las versiones sobre las causas de'la 
muerte del señor Vales Failde, expre- 
saba lo siguiente: 

“Esta tarde recibimos la visita de una 
lustre personalidad, que por su posición 
ha de estar forzosamente enteradísima 
de cuanto ha ocurrido en el triste su- 
ceso de la muerte del doctor Vales Fail- 
de, y nos ha hecho las siguientes inte- 
resantes manifestaciones, «ue podrían 
tener tal vez carácter marcadamente ofi- 
cioso: 


” 


“Hace tres meses estaba ya acordada ' muyy importantes que siempre están dis-¡ 


entre el Vaticano y el gobierno español 
la presentación de don Javier Vales Fail- 
de para el patriarcado de Indias, 
sin que por parte del Vati 
dificultad de ninguna clase, 


Esta 


pre- 


o iba a 


sentación no era aún ofici 

serlo en estos días. Tampceco había 
por parte de la Nun añ el con- 
venio se hizo con la anuencia absoluta 
de monseñor Tedeschini, quien le dis- 


y aprecl 5 


imas dotes 


deramen 
sus al 


intel 


tunles. 


. pidió :J 
vo 3 


Papa en último viz 
Val amiento 


el doctor Vales Faild: 
de protonotario apos 


Jamás—in 
hubo dificultad alguna en est nesocia- 
ciones. 

Desde hace varios días daba el señor 
Vales muestras de gran agitación, y con 
frecuencia se Je veía hablar alto y ha- 
cer gesto ndo por Ja calle. 


El Jueve después de hablar 
con la Reina. habló con él nuncio de Su 
Santidad. y le dijo: 

—Estoy. preocupado. p: 


el señor X 


e 


to de extravío mental. 

Las autoridades eclesiásticas tienen, no 
sólo la certeza absoluta, pero sí la cer- 
teza moral, de que el desgraciado rector 
de Palacio obró sin conocimiento de lo 
que hacía, y, en consecuencia, se ha dis- 
puesto que fuera: enterrado en .sagrado, 
como dispone el código: canónico, no s0- 
lc para: cuando éxiste- la «certeza «moral, 
sino incluso cuando sólo es una prudente 
creencia.” 


él no se había atrevido a afrontar. Apre= 
surémonos a decir que nada, oficialmente 
al menos, ha sido revelado al público que 
pudiera justificar la yersión de marras. 
El doctor Vales lMevaba una vida extra- 
ordinariamente retirada, entregado a sus 
funciones sacerdotales y a los estudios 
de su predilección. 

La carrera del doctor Vales Failde— 


Don Javier Vales Failde habíe nacido 
en Lalín (Pontevedra), y dió desde muy 
niño pruebas de una privilegiada intell- 
gencia y de gran amor al estudio. 


se ordenó sacerdote. 
Alcanzó pronto las dignidades a que te 


Se hizo abogado en Santiago, y Juego 


hacía acreedor, siendo nombrado al peco 
tiempo capellán de Palacio y auditor der 
Supremo Tribunal de la Rota. Actual- 
mente era párroco de la Capilla Real, 
receptor interino de dicha Capilla, rector 


Ya dijimos que esta versión del sul- 
cidio en un rapto de delirio, en la: versión 
oficial. 

Todos los capellanes de Palacio y el al- 


domicilio, considerando en peligro mi vi- 
da en razón de la gravedad de las heri- 
das y golpes que presento y mi edad 
avanzada. 

Por tanto pido y con habilitación de 
horas que se designe a los médicos de log tri- 
bunales en turno para que procedan a exa- 
minarne, se levante el sumario corres- 
pondiente a los culpables de este inicuo 
atentado, se recaben de la policía infor- 
mes, con recomendación de pronto des- : 
pacho, y se soliciten datos respecto de 
mi honorabilidad, pues soy un hombre de 
bien que no registro malos antecedentes 
en la policía. 

Pongo asimismo en su eonocimiento 
que he de presentarme en queja al repre- 
sentante diplomático español, acreditado 
ante este país al efecto de que proceda 
a tutelarme como es de su deber, pues 
soy un hombre pobre que no cuento más 
que con*los estrictos recuFsos para no 
morir de hambre y me temo por la lar= 
ga experiencia que llevo en este país que 
el asunto que denuncio quede como mu= 
chos otros en el olvido sin la debida re- 
paración dada la situación privilegiada 
de los protagonistas y la mísera que le 
revela la víctima sin inconveniente. z 

Hago la salvedad de que confío en el 
caso particular en el procedimiento en 
que está llamado V. S. a intervenir. Que 
si he dicho lo que antecede es por un jus- 
tificado temor de que la historia se re- 
pita. 

Proveer de conformidad, es de estricta 
conciencia y humanidad. f Pd 

z Y 
la confianza de los reyes, quienes le hk 
cieron su confesor y le encomendaron lx 
dirección de la educación del príncipe de 
Asturias y de los infantes. A estos car- 
8o0s, sobre todo en el segundo, dedicaba 
gran parte de su actividad. E = 

Las reales academias de Ciencias Mo-" 
rales y Políticas y de Jurisprudencia 1é 
hicieron su académico y le encomendaron 
difíciles trabajos y altos cargos. 4 y 

Desde hace algunos años le han sido 
ofrecidas varias sillas episcopales, ques 
había renunciado. En el último consejo 
de ministros, el conde de Romanones lo 
propuso para el patriarcado de las Indias - 
vacante por la muerte del doctor Cardo-. 
na, y a estas horas está la propuesta ni 
Papa camino del “Vaticano. Aceptó el 
doctor Vales Failde el patriarcado ces 
diendo a la voluntad expresa del rey. Más 
arriba queda dicho cómo relacionan' al 
gunas personas el fin del: doctor Vales 
Failde con: esta propuesta. 

Vivía en Madrid el doctor Vales Failde 
con su madre, doña Carmen Failde To- 
jo, y uno de sus ocho hermanos. 


AJEDREZ 

Se disputaron anoche algunos : en- 
cuentros postergados desde ruedas: ante- 
riores, a saber: Irume v. Gran, L. del 
Sel v. de Witt y Molina v.-Cavalli. 

El primer encuentro . resultó  intere- 
sante. Las blancas abrieron el.juego 
con una apertúra' de rey que las negras: 
contestaron con una defensa Francesa, 
queprosiguió de acuerdo con las líneas 
antiguas de juego. En cierto momento, 
las negras, con el propósito de forzar en * 
lo posible la posición, entregaron una ca- 
lidad, obteniendo como compensación, un: 
peón y una buena partida de ataque; el => 
que complementaron más tarde, con ur 
sacrificio de caballo que proporcionó A+ 
las negras la victoria, cuando se leva- - 
ban efectuadas 29 jugadas. £ 

Otro encuentro que logró despertar ge- 
neral interés fué el que disputaron: :L. 
del Sel v. de Witt. Las blancas, dirigi- 
das por el primero, iniciaron la partida 
con una'apertura de dama, que las ne- 
gras, defendierón con la variante Cam- 
bridge Springs, continuación Berazain, 
El juego prosiguió interesante y. compli= 
cado hasta momentos antes de la 'sus= 
pensión, en los que del Sel logró, -me-- 
diante un correcto procedimiento: gañar 
un péón, aún cuando adquiriendo uñ fi- 
nal de torre y peones sumámente difícil 


fué éste propuesto para |! 


VIENDO PASA 


to personal convienen en que el doctor 
Vales Failde llevaba algunos días de es- 
tado febril. 

Un magistrado de:la Rota, que le vió en 
Palacio Ja misma tarde del Jueves San- 
to, al verle extraordinarilamente excita- 
ao, le pulsó y le advirtió que la fiebre era 
altísima, tal vez de 40 grados. 

Era tan patente, que la reina. doña 
Victoria lo notó también el jueves, du- 
rante la ceremonia en Palacio del Lava- 
torio. 


Y no hay que “hacerle”— 


“En nuestra edición de ayer di- 
mos cuenta del incalificable atropello de 
que había aido.víctima, enla comisaría 30, 
el anciano Bernardo Pérez. Fué una pu- 
blicación que hicimos por cumplir 
nosotros mismos y no porque creamos en 
la eficacia: de. nada. Hace tiempo que Sa- 
bemos y requetesabemos que lo que se hiz> 
se queda hecho y que de nada le va A ser- 
vir a eso pobre anciano la apelación que 
acaba de bacer ante los potentados de una 
colonia y ante el juez del crimen. Es da 
otro modo como sé obtiene el respeto de 
los sabuesos... Un inglés, y un norteame- 
ricano, y un italiano, y un francés saben 
que es para defenderles para lo que su 
nación ha destacado a unos diplomáticos 


puestos a formular uras protestas en re- 
gla. Además, esos felices mortales saben 
que mpre alzarán por ellos la voz, unos 
pel istas bastante agresivos. En cambio, 
¿qué tienen los compatriotas del anciano 
¡Bernardo Pérez? Esos hombres tienen, tie- 
¡ Den... 

—Pa mí que no tienen más que las dé- 
cimas de Bernardo López García. 


¡Se industrializó el Paraguay—- 


Í 
Desde la Asunción nos comunica 


nuestro corresponsa! telegráfico: “Ha co- 
imenzado a. funcionar en ésta una fábrica 
de, aparatos fotográficos. La empresa está 
edistituída con capital nacional y utiliza 
mixeriales del país” Nada más dice la in- 
formación... Y es ante esa novedad que 
a nosotros se nos ocurre decir, claro que 


sin ánimo de molestar ni al correspons: 
nia los pa Una fábrica de apa= 
ratos foto; lcos donde maldita la neco- 


sidad que tiene la. gente de fotografiar la 
menor cosa? Comprenderíase 'una fábrica 
de botines o un taller de confecciones u 
otra cosa por el “estilo, Pero, “¡una fábrica 


con | 


de explotar con probabilidades de. éxito. 
Probablemente finalizará en tablas... * 
La partida entre Molina (blancas) Y. 
Cavalli (negras) careció de mayor ínte- 
rés, a pesar de haber sido discretamente | 
jugada por ambos. Molina efectuó cuna 
apertura Ginoco. Plano; que»las' negras 
no defendieron con ladebida. corrección 


y profesor de sociología de la.Univorsl- 
dad Católica y profesor del Seminario. 
Larga sería la lista de sus obras, es- 
tudlos y artículos acerca de Jas más va- 
riadas cuestiones jurídicas, literarias e 
históricas, todas ellas muy interesantes, 
algunas --notabilísimás, como el estudio 
sobre Rosalía de Castro y las tituladas 
“La .emigración gallega” y “La empera-|permitiendo que el “blanco iniciara ..un 
triz Isabel.” ataque, que' le proporcionó. la; vietoria;. 
Sus virtudes y su saber le granjearon | después de efectuados 23 ¡movimientos. 


y de aparatos de fotografía para que sea, curso de Francos Rodríguez y un gran nú-> 
más pesada la broma! ¡No Kodaks! No | mero de felices augurios. Bien' puede ase 
|son Kodaks lo que se necesita en el-edé- ¡ gurarse que Quinquela. ha triunfado en- 
nico Paraguay, sino cosas de más imperio- | trando en el camino +de=Ja- notoriedad 

¡sa necesidad. A menos que los paraguayos ¡ asegurando la fe en-su :propía. energía: 
[se hayan vuelto locos como sus vecinos | es sabido que el aplauso:es: Musa... 
¡los brásileños y quieran distraerse hacien- | felicitémonos por: el .friunfo de ¿un:( 
do “coram populo” el “camouflago” dé la | y de un argentino: y recordemys: tamil ién: 
industrialización de un hermoso país dondo |'que nuestros pronósticos se'han' cunaplido 
hay «seis dentistas, doscientas panaderías | con exactitud. Hace un año que dijimos 


y una casa de pompas fúnebres 


La propuesta alemana— 
Alemania acaba de manifestar, 
en una nota enviada at gobierno de Fran- 
icia, cuál es la cantidad que puede pagar 
| y que está dispuesta a hacer efectiva siem- 
| pre que los franceses abandonen el terri- 
terio alemán. Esa cantidad sería la de 
30.000 milloñes de marcos oro... Lo malo 
— y eso lo refleja elocuentemente la pren- 
sa británica — es que no hay gran con- 
fianza en el gobierno francés. Francia, va 
a creer que esa nota es una impertinen- 
cla. Y es ante esa sospecha que el diario 
«The Times” aconseja prudencia a los go- 
lbiernos de Francia y Bélgica, añadiendo 
| que esa proposición debe ser discutida, pe- 
ro no rechazada. No es bastante decir que 
la cantidad resultaría insuficiente. La paz 
de los pueblos impone un sacrificio a to- 
| dos, a vencedores y vencidos, a alemanes 
y aliados, a todos los que intervinieron 
en una guerra impía que todavía no se ha 
|liquidado en sus aspectos morales. 


El amigo Quinquela— 
Quinquela Martín, el pintor de 
quien nos ocupamos en CRITICA cuando 


pol artista, trabajaba en su mirador de la 


Boca, ha obtenido un gran triunfo en el 
Círculo de Rellas Artes de la ciudad de 
Madrid. En el acto celebrado ayer en aque- 
lla casa de artistas, Quinquela recibió las 
folicitaciones de *sus colegas de España, 
oyó una! felicitación de Ghiraldo, un dis- 


lo que ahora se está: diciendo en Madrid 
y de ello debemos lisonjearnos, - Para un 
artista no hay nada tan descorazonador 
como el desvío de los que en estas' soclé- 
dades cartaginesas pasan de largo. 


. . 
Sin comentarios— 
Desde Santa Rosa nos dicen que 
no tiene nombre lo que ayer hizo crisis 
en la cárcel de aquella localidad. Los pre= 
sos, pensando que más vale morir que 50= 
portar una situación como la qué Sopor= * 
tan, se amotinaron haciendo un espantoso. 
ruido y pronunciando palabras que, desdi= 
chadamente, no se han'oído acá. en Bue: 
nos Aires. Los presos expresaban 'a grii 
que-preferían la muerte antes que: comi 
nuar en tal situación, e intentaron, de 
esperados, hacer pedazos- las; 
ide los pabellones, Acudió la guardia” del 
¡establecimiento en reducido número: 
pudiéndolos someter, se reclamó, E 
media noche, la presencia del gobernador 
y del jefe de Policía, quienes concurrierga- 
en el acto con una dotación de hombres * 
armados. El gobernador pudo-p mE 
entonces un espectáculo indescriptible. HA 
uno de los pabellones, cuyos detenidos há= 
bían permanecido tranquilos, yacian bajó 
una de las pocas tarimas existentes 
hombres sin Abrigo. acurtucados, para: 


Le 


Tesco... 
lector el derecho de orar 
Ps 


cómentario.. 


El caso tiene honrosos precedentes. En 
Francia M. Guilloten, inventó un buen 
día ese trágico aparato inmenso que hoy 
llamamos guillotina. Levantado que fué, 
se esperó al primer delincuente, digno de 
ihaugurar su bárbara cuchilla. Por fa, 
lor juecer se frotaron las manos conten= 

| £08: 

—Ya tenemos al hombre... Vamos. 

—Vamos a ver cómo €s es0... 

—Pero... 


«¿Qué? 

ego hombre es Guilloten... 
bro). 

—¡No importa! 

“Y él inventor trágico fué la primera 
víctima de su célebre aparato. 

* Entre nosotros, en esta dulce y confia= 
da ciudad de Buenos Aires, acaba de Su= 
ceder un caso parecido. Dentro de las 
costumbres que de continuo cambian, el 
hecho es el mismo, ya que hoy la cárcel 
hade las veces de guillotina... 

Hate una montonera de años, un señor 
arquitecto — nos reservamos el nombre, 


Los radicales 
Jjuzgadosp r: 
ellos mismos 


'También el doctor Gilemes leyó ante- 
ayer su mensaje ánual a la legislatura 
de la provincia. En Sulte, tierra que fué 
un día cara y propicia al vate Castella- 
mos, el radicalismo encuéntrass dividido 
y, Bubdividido en no sabemos cuántas 
'fracciones, igual que en Ja capital fede- | 
ral y las demás provincias. Obvio es de-;¡ 
cir.que la actuación del gobierno noes 
grata a todas esas fracciones. Hay mu- 
chos radicales en Salta descontentos «el 
primer mandatario, cosa que nos ha mo- 
vido a creer que su gobierno es probo 
y honrado. Pocos días ha, cierta agru- 
pación radical excomulgó al doctor Giie- 
mes, declerándolo al mergen del parti- 
do. Esta excomunión y aquellas divisio- 
nes prestaban gran interés a la nalabra 
del gobernador, interés que no ha sido 
defraudado. 

Comienza su mensaje el doctor Giie- 
mes declarando que va a hablar Sil 
claridad y precisión. Historió en segu 
da su actuación en el partido radicai, 
desde la $poca turbulenta del 90 rasta el 
tuomento de ser proclamado candidato a 
lá gobernación de la provincia, Hecho es- 
to, sin duda para dejar bien sentado su 
radicalismo de primera hora, entró luego 
A Considerar su actunción como gober-= 
nante, que es la parte más interesante 
del mensaje, por las cosas que dijo y por 
vent de un gobernador y de un viejo| 
radical. Manifestó el doctor Giiemes que 
había tenido que luchar con un sinnúme- 
TO de prerrogativas e intereses creados, 
profundamente arraigados en el ambien- 
te. “En nombre de lo que llaman en po- 
lítica — dijo — espíritu de partido, inte- 
rós político, se pretendían verdaderas in= 
«“engruencias, como la de proveer los em- 
vleos con individuos tarados moralmen- 
E a pésimos antecedentes; se preten- 
día que no pagaran impuestos, patentes 
y hasta contribución territorial, por tra= 
turse de personajes de tal o cual agrupa- 
ción política, así como eludir las san= 
«uones legales o pensles por simples 1e- 
'comendaciones. En una palabra, se pre- 
sendía que la estrecha politiquería encar- 
sara y se encargara de dirigir la ¡aar- 
cha de la administración de la provin- 
ca” 

Y agregó más adelante: 

“Otra práctica inveterada, negativa y 
fofundamente perjudicial, era la manera 
de encarar y de resolver los asuntos de 
orden público. En lugar de estudiar, pe- 
die informes técnicos, consultar, sólo se 
cxaminaba la repercusión que podía tener 
en el ambiente político electoral. Así un | 
proyecto de ley, por útil, por bueno que 
Tuera, pero que chocara con hábitos per- 
hiclosos, era lo suficiente para trabar- 
lo y hundirlo en el olvido; en cambio, si 
$l ofrecía ventajas al grupo, se hacía ca- 
50. omiso del perjuicio que pudiera te= 
ner para la colectividad; se trataba de 
resolverlo nerviosa e impulsivamente, 
sugestionados, obcecados por el apasio= 
namiento partidista”. 

¿Qué tal? ¿No es esta una admirable 
pintura del radicalismo de todas partes, 
hecha con singular valentía y precisión? 
No se podía huber dicho más con me= 
nos palabras. En unos cuantas líncas, 
el mandatario salteño ha resumido sels 
«años de gobierno radical, Y es que, co= 
mo radical de la primera hornada, el doc= 
tor Adolfo Gllemes conoce bien a los ra= 
dicales, 


(asora= 


El problema 
agrario yeiP, E, 


—— 


Parece ser que el Poder Ejecutivo se 
decide resueltamente 1 encarar el Dpro- 
blema agrario del que CRITICA háse ye- 
nido preocupando Preferentemente, sos- 
teniendo que es de urgente necesidra 
abordarlo y resolverlo con espíritu am- 
* plio y sereno. Se informa que ya esta 
listo el proyecto de agricultura sobre sub-= 
división de los latifundios y el problema 
de la colonización. Dicho proyecto sera 
presentado por el P. E. en las primeras 
seslones ordinarias que colebre la Cá-; 
mara de Diputados, agegurándose que en 
5u confección se ha tenido en cuenta lo 
más adelantado que existe en otros pal= 
Bes sobre tan importante materia. Si así i 
fuere, habrá que aplaudir resueltamen= 
te al Poder Ejecutivo por haber realiza. 
do una gran obra en beneficio del des- 
arrollo económico del país, hondamente 
+ afectado hoy por la existencia de los la- 
tifundios, 


De La Plata 


Los nuevos impusstos y el estampillado 


Un fuerte núcleo de comerciantes ma= 
yolistas se ha dirijido a la Legislatura 
sOlicitando que la aplic 2 del estam- 
wo de los nue- 
partir de la fo- 
ona la ley respectiva 
que se introduz- 


vos impuestos 
cha én que se 
y sobre las merca 
¡can en territorio de 
terloridad a esa sa 
de argúir de in 
«a de los nuevos 


z por parte de los re- 
'prefentantes más calificados del comer- 
clo y la industria para constituir una po- 
derosa asociación, cuyo propósito inme- 
díato sería la presentación ante la Su- 
prema Corte para la anulación de dicha 


El hombre que hizo 
la cárcel... para él 


€l arquitecto que trazó losa planos de la actual 
: Prisión Nacional está recluido en ella 


por Cuanto él no agrega nada de interés 
al asunto — fué encargado por el go- 
bierno de la construcción de un estable- 
cimiento pénal que se denomina hoy Pri- 
sión Nacional, o cárcel de encausados. 
El señor arquitecto logró un gran éxito; 
con aquella obra que le valió una buenas 
ganancia y una montonera de felicita- 
ciohes. 

Haciendo el elogio de su propia obra, ¡ 
el señor arquitecto exclamó Con oOrgu- 
10 profesional, al colocar la última reja: 

Aquí los presos estarán seguros. 

—¿Si? 

Juro que no se escapará ni uno... 

Luego... La vida es una eterna burla. 
Pasaron los años. La cárcel se llenó de 
hombres que al correr por ahí fueron 
pecando. Un día... Un día entre los ele- 
gldos fué conducido a la prisión (conde- 
nado por estafa) un señor constructor. 
¿Quién era? El hombre que había hecho 
la cárcel. Allí está. Lo hemoz visto. Aso- 
mado a una reja contemplaba la furia del ¡ 
sol... Por la calle pasaban los hombres | 
felices... 


Se conmemora 
hoy la indepen- 
cia de Polonia 


.. 

Polonla celebra hoy su independencia na- 
clonal. País enclavado entre tres Estados 
fuertes, ansiosos de expansión y de domi- 
nio, su historia estuvo siempre vinculada 
a las intrigas diplomáticas de sus vecinos 
insaciables, hasta que éstos termináron por 
repartirse amistosamente el viejo patroci- 
nio polaco, satisfaciendo así sus ámbirio- | 
nes a costa del Estado que les ofrecía una 
menor resistencia. 

El cataclismo europeo hundió el poderfo 
de tres naciones victimarias y ese gran | 
trastorno internacional trajo, como natural 
consecuencia, el renacimiento de la Polo- 
nia esclavizada y perseguida. La cuestión 
polaca, que todo el poder y el prestigio de 
Austria, Alemania y Rusia no hablan sido 
capaces de destrufr como problema técnico 
de injusticia e inhumanidad, quedó vintu- 
lado, desde el estallido de la gran guerra, a 
la dostrina motal y Jurídica que se dió co- 
mo programa de lucha una de las partes 
beligerantes, La sugestión del problema 
era tan enorme, que los mismos dueños de 
Polonia hubieron de ofrecerle, para cuando 


quedara zantada la contienda, algún alivio 
a su condición de pueblo conquistado y so- 
metido. 


De entre las rufnas amontonadas por la 


guerra, sureló la nación polacas. Centro 


ayer de las intrigas diplomáticas y campo 
de batalla donde dirimieran sus contiendas 
los Estados que habíau de absorberla, es 
hoy ese país el punto dónde se apoya la 


reacción europea y el imperialismo: rena 
cleñte para evitar que los estados vencidos 
recobren su vigor y las experiencias de una 
nueva organización de las Sociedades' hu- 
manas, ejerza su influencia alecclonadora 
sobre la Europa en rufnas. 


Hoy, como aver, viene siendo Polonia el 
paragolpes entre poten tas enemizas. Tan- 
to las orientaciones políticas como la 6r- 
ganización material del nuevo Estado. res- 
ponden a inftuencias extrañas, que tha de 
rechazar si en realidad quiere ser libre y 
quedar exenta de los peligros que envuel- 
ve el constitufrse en centro de las activi. 
dades siniestras de la diplomacia evropea, 
fracasadas de una manera tan triágica. 
El símbolo de esa mala política polaca lo 
representa, en estos momentos, el viate ds 
Foch a Polonia. para o'servar la organiza- 


a 


ción técnica de sus ejércitos... 


Bienvenida sea esa independencia del 


pueblo polaco. La saludamos con el entu- 
slasmo lírico con que en algunos momentos 


El movimiento 


estudiantil 
continúa en pie 


La Federación de estudiantes 


secundarios presentará un 
memorial al Congreso, 
- Amplia información 
del estado de la huel- 


ga en Rosario | 


El intenso movimiento estudiantil pro- | 


vocado por el reciente decreta del ministro 
de 
rúa en pie con igual vigor e idéntico en- | 
tusiasmo. 


instrucción pública, Dr. Marcó, conti- 


En todos los establecimientos de ense- 


fimza secundárla de nuestra ciudad la re- ¡ 
sistencla vese reducida a un poco menos | 
de la mitad de la normal. Este dato, por; 


8l solo, da una idea aproximada de la la- | 
mentable situación en que se halla bueña 
parte de nuestra juventud estudiosa y de 
las peligrosas consecuencias que puede 
traer el conflicto si no se encuentra a la 
brevedad posible un remedio eficaz. 


Reprochable actitud de ciertas autorida- 


des— 


Es francamente reprochable la aptitud * 
poco digna de ciertos directores y rectores 
al emplear medios deshonestos para pro= 
vocar la dezanimación en las filas estu- 
diantiles. Ya el comité de resistencia ha 
llamado la atención sobre este. procedi- 
miento por medio del cual ha.en ¡aparecer 
a 


sus establecimientos con asisteficia nu: . 
merosa, desorientando a los interesados y 


la opinión pública. 
Sépase, pues, que las informaciores su- 


wministradas a cierta prensa por nuestras 
autoridades carecen en absoluto de veraci- 
dad. 


El estado del conflicto en Rosario— 


En Rosario la huelga de estudiantes 
continúa con la misma intensidad con que 
se iniciara. La asistencia en los col-sios 
necionales y escuelas normales alcanza a 
¡un promedio del 50 ojo de la normal. Nues- 


supo conmover a todos los hombres 1Í- 
Er de la tierra, con st fe y su martirio, | nus ha transmitido los *nformes detallados 


Pero que esa independencia sea una rea- |S0bre el estado del conflicto, que se leerán 
lidad nacional y no una simple ficción geo. | 2 Continuación, 
gráfica. Es este nuestro augurlo. 


tro activo corresponsal en aquella ciudad 


He aquí los telegramas de nuestro co- 


tresponsal: 
Continúa el estado de huelga declara- 


ley. La demanda sería patrocinada por el | 40 por lor estudiantes secundarios a raíz 


Dr. Rodolfo Moreno, hijo, 
de los interesados y se promovería en su 


oportunidad una acción solidaria entre |tudiantes secundarios del resto del país, 


todos los comerciantes de la provincia. 
M 


iano Y y Dates y Hunt 


Varlos días van corridos dosde que en [los colegius y de la Federación estudian- 
la Casa de Gobierno se anunció que de | til. Ellos son: 


una hora para otra sería firmado el con- 
trato con los Sres, Dateso y Hunt para 
Ins obras de Meridiano, V. Desde enton- 
ces, el Sr. Ministro de Obras Públicas no 
ha hecho otra cosa en su despacho que 
celebrar conferencias diarias con los di- 
ferentes gestores interesados en repre= 
sentación de aquella firma y hasta ha 
Ácbido en ocasiones trasladarse al Direc- 
torio del Ferrocarril Provincial, para re- 
anudar allá y en forma seceta las múlti- 
pies tamitaciones que reclama este nego- 
cio. 


según versión | 461 decreto inconsulto del ministro Mar- 


có y como acto de solidaridad con los es- 


que ha resuclto idéntica actitud. Respec= 
to al estado del movimiento, hemos re- 
cogido los partes de las direcciones de 


Colegio Nacional No. 1: Sobre 600 asis- 
tieron según la Federación $0, y según la 
rectoría, $28. 

Colegio Nacienal No. 2: Sobre , PA= 
ra la primera 35 y para la segunda 174. 

Los rectores comunican que la asisten- 
cia ha mejorado con respecto a los días 
anteriores. Pero nosotros, que conocemos 
las personas de esos rectores y que sa- 
bemos demasiado interesadas .esas notí- 
cias, aparte de que nos tienen acostum- 
brados-a que nó le demos mayor crédito 


No nos extraña esta conducta minis- 
terial. El Sr. Rodríguez Jáuregui es de 
los hombres que no confía mayormente 
en el ruido de la publicidad para abrirse 
camino. Tal vez aspira 4 que toda la or- 
ganización política, administrativa y ju= 
dicil de un estado se circunscriba a un 
reducido número de personas constitui- 
das en directorio. 

Sabe que por ese sistema puede el mun 


por anteriores informaciones engañosas 
que han solido enviar a la prensa, póde- 
mos asegurar -— pues Jo hemos visto — 
que los datos de la Federación son los 
que más sé acercan a la vórdad, y que la 
huelga es un hecho, y no una tirada “li- 
teraria”, como podría creerlo el amo de 
Nazar Anchorena, que Dios tenga en 
buen retiro, 

La misma Federación amplía aquellos 
datos: En la Escuela Industrial la huel- 


do asistir al espectáculo de fenómenos so- 
mo Rockefeller, Morgan en Estados Uni- 
dos y la Compañía Astra entre nosotros. 
Es un hombre edificante. Palabras y co- 


mentarios so los abandona al público que (9%! de Comercio, cursos diurnos, sobre 
preguntando | 300 asistieron 70, y en los cursos noctur- 


Upór qué tanto misterió y tantos millones | 198: SODbre 425 no asistió alumno alguno. 
aumentados al proyecto oficial originario. Próximo mitin. — 


en esta negociación sigue 


El mensaje 
de monseñor 


Anteayer fué un día fatal, un día de 
mensajes gubernativos, El del g0berna= 
dór de Salta, que comentamos en otro 
lugar, el del doctor Roca, que comenta 
mos ayer y de monseñor Cantilo. Y me- 
nos mal que fueron postergados otros 
mensajes, entre ellos el del presidente de 
la República al Congrso de la Nación. 

El mensaje de monseñor fué kilómetri. 
co; su lectura duró más' de una hora. 
¿Qué dijo monseñor durante tanto tiem- 
Pp Palabras, palabras... 

Si,nos ateniéramos al susodicho men= 
saje, tendifamos que creer que la situa- 
ción financiera de la provincia es senci. 
lamento admirable, que es de una honra- 
dez y probidad intachable el gobierno de 
monseñor y que todo marcha en la Pro= 
vincta.a las mil maravillas. ¡Lástima 
grande que no sea verdad tanta belleza! 
Desgraciadamente, ocurre todo lo con- 


ga será una realidad de un momento a 
otro; en la Escuela Normal No, 3, sobre 
100 asistieron 35; én la Escuela Nacio- 


ROSARIO, 3.— En la reunión de la Fe- 
dedración realizada en el local de la Fe- 
deración Universitaria de Rosario se re- 
solvió la organización de gran mitín de 
protesta contra el decreto de Pestalozzi 
argentino, al qué se invitara a concurrir 
al pueblo sin distinción de clase ni ban- 
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trario. El estado de las finanzas no pue- 
de ser peor; la mayoría de las comu- 
nas están intervenidas, el ferrotarril 
provincial es una vergilenza y las de- 
más reparticionés no marchan mejor. 
Como es notorio pesan sobre la provin= 
cla enormes deudas de toda índole. Para 
aminorarlas, se imponía un sobrio go= 
bierno de economías, Monseñor, en cam= 
bio, ha aumentado esas deudas y se pro- 
pone seguir aumentándolas con nueyos 
empréstitos que anuncia en su mensaje 
y que llevarán a la provincia al borde 
de la bancarrota. En lugar de reducir los 
gastos proyecta aumentarlos, aumentan. 
do también los impuestos. Pero sobre es- 
te particular conviene recordar el incl- 
dente provocado por la actitud del direc- 
tor «eneral de rentas, a quien el mismo 


A 


muy lucido 


Jubilsción de un emplea- 
do de la Municipalidad 


En el día de hoy se ha acogido a los 
beneficios que acuerda la ordenanza de 
retiros y jubilaciones, el jefe de la sección 
archivo y biblioteca, don Vicente Pitta= 
ríno. 

Ingresó en la repartición en el año 1903 
como auxiliar $0. con un sueldo de $ 90 
mensuales. Su carrera es el mejor elogia 
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de su actuación del momento que ha es- 
clado todo el escalafón hasta llegnr al 
puesto que hóy ocupa. 

Es elogioso recordar al aprecio del pú- 
blico los buenos servidores de la cormiumu 
Fs por tal causa que hoy recordamos al 
señor Pittarino como un modelo de csba- 
lJerosidad, .rindiendo homenaje a sus 20 
años de servicios en la miunicipalidad de 
la capital. 
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deras. El mitín tendrá lugar 
próximo, y promete alcanzar grandes 
proporciones. 


Los estudiantes tucumanos. — 
ROSARIO, 3.— Los secundarios de Tu- 
cumán han solicitado a los de esta se 
mantengan firme el movimiento hasta el 
lunes próximo, fecha en la cual piensan 
decidirse a tomar la actitud condigna. Co 
mo la huelga ha sido declarada aquí por 
tiempo indeterminado, se les ha contes- 
tado favorablemente, alentándolos para 
la lucha. 
Para los “mocosos'' 


ROSARIO, 3.— La dirección de la es- 
cuela industria informa lo siguiente: 

“A los efectos de evitar inconvenientes 
a los alumnos se les avisa que los que 
incurran en falta de asistencia en estos 
días no podrán concurrir nuevamente a 
la escuela, sino acompañados de sus pa- 
dres, tutores o encargados”. Esta resolu- 
ción ha sido dictada por el Ing. Laporte, 
persona que oportunamente repudió la 
Federación Universitaria por su servilis- 
mo al Ministro Marcó y su tristemente 
célebre escudero Nazar Anchorena, 

Una manifestación.— 


ROSARIO, 3.— Los estudiantes del Co- 
legio Nacional No. 1 realizaron una ma- 
nifestación hasta la plaza de Mayo. Di- 
cha manifestación fué numerosa y se res- 
envolvió pacíficamente. En la plaza de 
Mayo varios oradores hicieron uso de la 
palabra y después los manifestantes se 
disolvieron en orden. Esto habla mucho 
de la cultura de los secundarios, 

Hasta aquí la información suministra- 
da por nuestro correspónsal. 

La Federación de estudiantes secunda- 
rios enviará un memorial a la. Cámara 
de diputados-— 

La Federación de estudiantes secunda- 
rios de nuestra ciudad con el objeto de 
puntualizar hechos y sucesos enviará ma- 
ñana a la Cámara de Diputados un exten- 
so memorial en el cual los iniciadores 
dek movimiento de res'stencia explicarán 
su aptitud frente al disparatado decreto 
del ministro Marcó. 

Ese memorial indudablemente servirá 
para que muchos diputados se enteren do 
la, verdadera: situación. 

E A 
señor Cantilo ha obligado a renunciar por 
haber formulado declaraciones contrarias 
al nuevo gravamen impuesto a la fabri- 
cación y venta de cerveza. 

Manifiesta también monseñor Cantilo 
en su kilométrico mensaje, que una de 
las primeras preocupaciones que tuvo ul 
asumir el poder fué devolver la autono- 
mía a las comunas intervenidas, con- 
vocándolas a elecciones. Esto es cierto, 
pero también lo es que al mes de rea- 
lizadas. esas elecciones, había más co- 
munas intervenidas — y lo siguen em 
tando — que antes de realizarse dicho 
acto comicial, Dijo asimismo, que el fe. 
rrocarril provincial era una empresa 
próspera y que confiaba en su porvenir; 
nuestros lectores saben bien el desquiico 
Que reina en ese ferrocarril y qu su 


Dos aspeotos del acto realizado anoche en celebración de la festividad española por la Asociación Patriótica 


y que resultó 


El presidio de 
Ushuaia hállase 
en pleno estado 

tubversivo 


Los penados riñen continuamente, ha- 
ciendo uso de diversas armas. — Los 
pobladores de Tierra del Fuego di- 

rigense nuevamente al ministro 
de Justicia, — Un presidiario in- 
fiere a uno de sus compañeros 
oinco. profundas puñaladas 


Hace unos días, en estas mismas co- 
lumnas, nos ocupamos ampliamente del 
lamentable estado de subversión en que 
se halla el presidio de Ushuaia. Parece 
que allí los pupilos, en ves de éncon- 
trarse purgando los más graves delitos, 
entubieran en una pequeña e insignifi- 
cante republiqueta disputándose, en la 
más encarnizada de las luchas, los pres= 
tigios de un pintoresco poderío. 


Nueva denuncia de los pobladores— 


Los pobladores de Ushuala, temerosos 
de que el estado de desorganización lle- 
gue a: límites extremos, enviaron el sába. 
do pasado un despacho al ministro :de 
Justicia, en el cual, luego de pintar 
ligeramente la sombría gltuación, se ha- 
cían eco de una pales que a balazo lim 
pio sostuvieron dos penados. Luego, y 
“después de justificar la denuncia, pe- 
dían que el gobernador Molina, a quien 
calíficaban duramente, hiciera entrega 
inmediata de la dirección del estableci- 
miento. 

Pocos días han transcurrido desde en- 
tonces y ya los penados se han visto en 
la necesidad de pedir nuevamente el am= 
paro de la justicia. 

He aquí el despacho que caracteriza- 
dos vecinos acaban de dirigir al ministro 
de Justicia: 

“Los pobladores de esta capital, Un=. 
húuala, denunciamos que en el presidio 
local continúa el régimen de indiscipli= 
na. En el día de ayer, en el interior de 
un pabellón, tres penados, los números 


des cuchillos, resultando que al penado 


ES 20 y 144, pelearon armados de gran- 


251 cortáronle una oreja y que el pénado 
20 presenta cinco puñaladas, siendo el es. 


el lunes [tado de este último sumamente grave. 


El penado 141, además, días pasados, 
agarró a trompadas al conserje Pasto- 
riza. Los penados tienen en su poder 
varias armas, pollgrando, en cónsecutn- 
cia, la vida de los empleados. Es- indis. 
pensable y urgente que el gobernador 
Molina haga entrega de la dirección del 
presidio al director, que aun continda 
suspendido, a fin de que implante discl- 
plina y ofrezca seguridad a la  pobla- 
ción.” 

Firman el despacho los sefores José 
Romero, Ramiro Gago, Manuel Medina, 
Jesús Rodríguez y Casimiro Rodríguez. 


Preguntas sin respuesta 

¿Cómo es posible que en pleno presi 
dio de Ushuaia los penados se peleen 
haciendo uso de sendos cuchillos? ¿Pue= 
de haber un verdadero régimen carcela- 
rio en donde tales cosas ocurren? Cul- 
tivando sus malas costumbres y primi- 
tivas pasiones, ¿podrán los penados re- 
dimirse de los necadós cometidos y mar- 
char por la senda del bien? ¿Qué hay 
de cierto en las denuncias de los pobla= 
dores de Tlerra del Fuego acerca del 
grado de moralidad del gobernador Mo- 
lina? 

Preguntas son éstas difíciles de con- 
testar. El mínistro de Justicia, a cuyo 
ministerio se ha confiado el culdado de 
la moral carcelaria, áebe intervenir in- 
mediatamente para poner remedio a €n- 
ta deplorable situación. 


porvenir, de seguir como hasta aquí, es 
la bancarrota definitiva. También -dide el 
mensaje que se ha procurado depurar la 
policfa; los sucesos de Rivadavia ilus- 
tran admirablemente sobre esa depura= 
ción. Y... pero ¿a qué seguir? No ter- 
minarlamos nunca y sería hacer más 


Resultará vencedor de este concurso, el 


do 


.. de una reunión del Hipódromo Argentino y el tiv”=3 en qué han 
SE S 


Correo con el 
público 
José A, Caprile= Nos parece much 


más humano no molestar a lós muertos, 
con tantos versitos, Ayer era la telefo- 


|nista: ahora es Pablo. No por favor. La 


mejor demostración de afecto y de r68- 
peto, es no dedicarle clertas cosas. 

Carlos Pérez.— Amigos, nos ha emó- 
cionado Vá., pero que quiere, las cosas 
íntimas de su casa no pueden ser para 
hosotroa un motivo de crónica, No nos 
metemos en lios de matrimonio... 

Est. A. M. de B, A.— A 5us órdenes. 

Luis Sicilia— ¿Su primo es profesor 
de Hipnotismo, Sipcología, Temapeutica, 
etcétera? ¿Tiene título en Norte Amérl- 
ca? Hagalo visar aquí. Reción entonces 
podrá “poner chapa”. Por lo demás, el 
hegocio de los doctores, anda un poco 
mal. Somos muchos, 

Ramón Gómez. Y ¿qué quiere que 
hagamos nosotros? ¿Que lo matemos? 

Cándido Florio.— Pierde Vd. 

Biofilo Panolasta.— Su artículo Negó 
Un poco tarde. De todas maneras, mu=- 
Chas gracias. 

María Sánchez— Ché, señora... Su in 
dignada carta nos ha hecho reir un'rato 
largo. ¿Que usted estuvo nueve años con 
las Hermanas de la Sagrada Familia? 
Así está Ud.... Qué se mejore! 

Mario Berazategui Goytia.— No hemos 
podido entender su carta. Ni como car- 
ta ni como geroglífico. 

Francisco Villar.“Todo ese asunto no 
tiene importancia para la publicidad, Es 
un conflicto de esquina. Hasta la confe- 
rencia del Desarme, es más importante. 
Palabra de honor... 

H. Alberto Guglielmetti— “Pablo ¿po1 
qué te fuistes? ¿No sentís desde lejos, la 
voz de tus amiguítos, que rogando te pe- 
áfan, que volvieses al teatrito?”. Che, Al. 
berto, no ¿porqué? Ya está muerto. Dís 
culpe. ñ 

Interesado— El coneutso siguo su des. 
arrollo, En al administración de esta em. 
presa, lo informarán sobre la marcha de 
asunto, 

Alberto Valléjos,— ¿Ur. so asombra de 
eso? Amigo, eso no es nada. En Correo 
y Telégrafos pasan cosas más ráras to 
davía / 

Carlos Musachlo. — Posiblgmente fu 
una equivocación del colega. Hemos rev) 
sado el telegrama de la seccional. Pan 
algunos oficialitos mal éducados, todo 
los detenidos son delincuentes, No se ha 
ga mala sangre. 

José María Fallotico.— UA. nos fellcl 
ta por nuestra intervención en favor de 
obrero elego, José Lula Fresco, Pero ¿pa 
Ya qué quiere que publiquemos la felici: 
tación? Gracias. 

A, Granjas-=¿ Versos a Pablo? N. N. N 
No. Además ¿quier le dijo que eso es 
verso? 

A, Fotrari Roy.— Vealo directamente 
al comisario seccional. 

-Pedro Gonzaltti.— Pase por esta re- 
dacción, El jefe de la Sección Box, l 
informará. 

8. R. 4. F. F. D— Lea denuncias pare 
ser tomadas en cuenta, deben venir de- 
bidamente documentadas. Su asunto put 
de ser igualmente una cosa. seria come 
una broma. E E 


Miralles.— Pase por esta casa, cuanda 
guste. Lo atenderemos encantados! 
Fernando Buleunf.— Le va 1 y 1 a In- 


diada. ) E i 

T. 22 1/5. Capital. — El animal de re- 
ferencía marcó 2'2" 2/5. El record lo de- 
tenta Moloch con 39 ks. y Diablo 1 con 
42, que marcaron 2'2” 1/5, ne 

Tito. — Capital.— Sj su redoblonero es 
Konrado le debs liquidar $ 10.05. 

F. Alvarez— Estando invertidos los 
nombre de los caballos, el redoblonerc 
puede negarse a liquidar la juguda, de- 
pende de la buena te: de aquel el pagar- 
le, ya qué no estaban inscriptos en otras 
pruebas, 

Un lector.— El caso que Vd. nos ex- 
pone es absolutamente alslado y de una 
ifeportancia relativa. Para la publicidad, 
interesan aquellas cosas que tocan diree- 
tamente los intereses generalea O cám 
generales, El individualismo no. Otra vez 
seré. 


P. V. Tripiolo.— “Por mi madre, deje- 
me. Por mi madre ño me maten, “Haga- 
men” lo que quieran. Pero no me maten. 
Déjerme”. Esos “versos” a Elvira. Silvia 
Salas son una maravilla, pero es mejor 
para Vd. que no se publiquen. Hágasa 
ver de un médico especialista... 

W. Weoismer.-= Recibimos su carta, La 
létmos. La volvimos a leer. La lefinos 
otra vez más. ¿Y? ¿Qué pasa? 

Rort.— En Rosario. 

J. V. de Guévara.— Hn breve nos ocú= 
paremos de su-asunto, 


largo este suelto que el latoso mensaje 
de monseñor, el cual puede ser resumido 
en la conocida expresión de Hamlet: 
“Palabras, palabras y palabras”... 


Restaurant Martín 


Vamos a lo de Martín el sábado y 
domingo para comer TRIPAS A:LA/ 
MODA DE CAEN, CONFIT. C'OlE 


y POLLOS AL ASADOR, y, durante 
la semana, el PLATO DEL DIA s4- 
pecial. : 
Salón reservado para familias, Bor- 
vioió especial de banquetes 
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AL HIPODROMO EN AUTOMOVIL 


CONCURSO HIPICO DE “CRITICA” 


Pronósticos Tiempo 
la. CATTera ¿.. s.m. Os. 
E al | 
3a. 2 e... .< . um, LY .s. 
4a. a 6. ._0850ssmsa AA 
Ja. e... .. e. “a. 
a. ccoo or E 
Ta. co... sm mm: 
8a. Ls ... . 0/1 cs 2 2 . osa le 
Nombre . E IN RT 
Domicilio aaa do a e a e 


..n. 


cupón que solerte los echo ganadas. 
veñis 
4 MN” 


Ñ 


Jueves 3 de Mayo de 1923 
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HA HABIDO UNA CONFABULACION 
DIPLOMATICA CHILENO-BRASILE- 
ÑA CONTRA LA ARGENTINA 


LA PRENSA CHILENA COMENTA POCO CORDIALMENTE LA GALLARDA ACTITUD DE LA DELEGACION AR- 
¡GENTINA FRENTE A LAS MAQUINACIONES BRASILEÑAS. NOS RESULTA CAS] INEXPLICABLE ESTA 
ACTITUD CHILENA. BRASIL QUIERE ARMARSE Y SE ARMARA, PORQUE SUS DIRIGENTES PO- 
LITICOS NO SIENTEN NI HAN SENTIDO NUNCA LA PRESION DE-LA VOLUNTAD DEL PUE. 
BLO, COMO ENTIDAD SOBERANA, NO EXISTE EN BRASIL 


sil quiere armarse hasta los dientes y st¡poto eh Serio esa preocupación guerrera 
armará, obligando a las naciones que ñu¡de nuestros vecinos del Este, sin descut- 
quieren quedar a la zaga en la política jdar la incuencia que la tendencia arma- 


El amplio comentario que la prensa 
chilena dedica a los últimos sucesos 0cu- 
rridos en la Conferencia Panamericana, a 
propósito de las-inquietantes declaracio- 
¡es del diplomático brasileño señor Ama- 
“ral, evidencia una evolución en los sen- 
timientos de la opinión chilena con res-; 
¡pecto a nuestro país. 

“El Mercurio”, que se ha destacado 
siempre por su espíritu de cordialidad 
hacia la Argentina y que aun en los mo- 
mentos caldeados de 1593 supo conducir- 
se discretamente con relación a nosotros, 
mo oculta actualmente su reproche a la 
actitud argentina, dejando entrever en la 
amargura de sus comentarios de un su- 
bido tono nacionalista, que aquí se pre- 
juzgan, respecto de la conducta de Chile, 
en la preparación del complot brasileño 
contra nuestro pals. 

Ya que estamos en trance de encarar 
sin retiscencias la conducta de unos y de 
otros y dispuestos a ventilar de frente a 
la opinión continental esa actitud, bueno 
ese que digamos que la posición de Chi- 
lo en los desacuerdos argentino - brasi- 
lefios sobre la cuestión armamentos, nos 
acusa en realidad con respecto u nos- 
otros, aquella simpatía de que la Nación 
del Pacífico diera pruebas bien acabadas 
en este último cuarto de siglo. 

Dijórase que las sugestiones de una di- 
plomacia felina, han desviado * aquellos 
nobles sentimientos fraternales que ani- 
maron la política internacional de Chile 
para la Argentina, y que en vuelco alar- 
mante, y que debe ser observado con pre- 
“vención, se ha operado «en aquellos sen- 
timientos, en la hora misma en que nues- 
tra clásica leajtad diplomática, pudo con 


del continente a mantener una perma- 
nente observación sobre todos los actos 
que tiendan a este fin suicida. 

Brasil quiere armarse y se armará, po- 
se al desastroso estado de sus finanzas, 
a sus déficits aplastadores, a su obre- 
aturación de emisiones fiduciarias sin 
garantías, y a la espantable crisis que 
hace cinco años soporta su principal ren- 
slón «de explotación: el café. 

Esta política de guapos, traerá como 
consecuencia una gran depresión en la 
economía brastieña, ya bastante “naltre- 
cha, por la falta de explotaciones que 
conviertan en riqueza circulante, sus enor 
nres riquezas naturales. Su régimen im- 
positivo que en la actualidad agobia a 
los productores, se reagravará con car- 
gas, que el pueblo atacado de un nacio- 
nalismo salvaje, soportará con resigna- 
ción, con tal que le proporcionen sran- 
des acorazados, que echen anclas en 
Guanabara para orgullo de los patridtas 
cariocas, orgullosos ya de los cincuenta 
moos justificados que circundan a Río 
Janeiro, y con tal que año por año, se 
pueda anotar en las estadísticas el pro- 
gresivo humento de los ferrocarriles de 
guerra, tendidos hacia el sur, como una 
'amenaza a “os brancos” del Río de la 
Plata. Todo esto lo soportará el buen 
pueblo brasileño heroicamente. La sobrie- 
dad le permitirá aumentar el contribu- 
to a las grandes adquisicienes guerreras 
en proyecto, como le ha permitido sopor- 
tar la disminución gradual de sus re- 
cursos, hasta límites que no se conocen 
entre nosotros. 


tar con la franqueza — o la corrección | y Brasil se armará, porque en aquel 


por lo menos — de la conducta chilena. 

Porque es inútil en efecto que “El 
Mercurio” y demás órganos importantes 
del periodismo transcordillerano sugieran 
a sus lectores la idea de que las respon- 
sabilidades del fracaso de la cuestión ar- 
mamentos en el seno. de la Conferencia, 
se debió a la hosquedad con que el pro» 
blema fué encarado po? nuestra 'delega- 
ción y porque resulta mehos convincen- 
te aún, la publicación de antecedentes 
que si algo demuestran es que Chile tu- 
“vo conocimiento pleno de los propósitos 
que Brasil traía a la conferencia, mer- 
ced a una sucesión de tramitaciones con- 
fldenciales que reción ahora han llegado 
a nuestro conocimiento. 

La verdad de todo esto, es que sin las 
inusitadas revelaciones del diplomático 
brasileño señor Amaral, todavía nosotros 
estariamos por explicarnos el por qué 
Brasil y Chile maniobraban escurriendo 
«el bulto alrededor del tema XII. Todo lo 
«que se ha dicho “a posteriofe” para ate- 
nuar el mal efecto que aquellas revela- 
ciones han tenido necesariamente que 
producir en la opinión argentina, no ha 
Tesultado más que la confirmación abso- 
Tuta de las reservas brasileñas, manteni- 
das en secreto por Chile, en perjuicio de 
la Argentina, E 


¿Qué quiere Chile? 

la unanimidad de los juicios periodís- 
ticos relacionados con la dignísima acti- 
tud asumida por nuestra delegación, en 
presencia de las declaraciones del impru- 
dente delegado brasileño, prueba por otra 
parte que aquel vuelvo de opinión a que 
hacemos mención antes, se ha operado 
profundamente en lo más íntimo de los 
Bentimientos del pueblo de Chile y ante 
esta lógica deducción se nos ocurre pre- 
Sunstar a nosotros ¿Qué quiere, qué bus- 
<a Chile en este evidente distanciamien- 
to de nosotros? 

Si pasáramos una leve revista a los 
actos de amistad a Chile de los cuales he- 
mos dejado testimonio en la historia de 
estos últimos años, quizá tendríamos te- 
ima para llenar las páginas de nuestro 
«Jlario, enumerando esos hechos. No cae- 
remos en esa vulgaridad, y nos basta pa- 
Ta afirmar esta aseveración, con recurrir 
'a la propia opinión chilena. 

Hemos sido y somos excelentes aml- 
sos del pueblo de Chile, sus aconteci- 
mientos de cualquier orden que ellos fue- 
¡tan nos han encontrado siempre dispues- 
tos a la exteriorización de nfectos sia- 
¿Seros y elevados. Los días de gloria, nos 
han resocijado como cosa propia, y sus 
horas de tragedia ran tocado nuestro sen= 
:timiento solidario, que se ha manifesta. 
¿do en todos los casos, en adhesioney de 
q una fuerza expresiva, que no admitía dos 
interpretaciones. No temfamos a decir 
verdad hasta el presente, motivos que 
aran nuestra conducta en otro sen- 
tido. 

¡Pero ahora las cosas han cainbiado 
ffundamentalmente, Los estadistas chile= 
nos se vinculan más o menos directamen= 
fte a una conspiración brasileña contra 
vosotros; ellos saben que se nos prepara 
¡una encrucijada para sorprender nuestra | 
|buena: fe de pueblo grande y bueno, quizá 
[tun poco demasiado confiado en su gran- 
¡deza y en su bondad, y ellos hacen el si- 
Mencio alrededor de este complot maqut- 
Es en Itaimaraty, con conocimiento der 


¡canciller chileno. 


IS Y todavía no para ahí la sospechosa 
¡conducta chilena: llegados por casuali- 
¡dad a nuestro conocimiento, los detalles 
¡de la doble posición de Brasil en la cues- 
(tión armamentos, Chile, sus diplomáticos 
iy sus periodistas, pretenden eludir las 
[responsabilidades que les corresponden 
en el complot, dejando de paso sospe- 


¡char que aspiran a crear en el ambiente | 


continental cietro espíritu de hostilidad 
contra nosotros, valiéndose de insinua- 
ciones que podrían hacer creer a los que 
no están bien irfteriorizados en los entre- 


telones de estacuestión, que la falta de 


ductilidad argentina, ha impedido que la 


¡raís de una organización civil tan incom- 
prensible para la civilización del Piata, 
no hay fuerzas de oposición creadas por 
el trabajo, ni contraior alguno de otro or= 
den, que pueda dar por el suelo con esos 
proyectos militaristas. La oligarquía que 
dirige la política nacional brasileña, no 
conoce la fuerza determinante del pue- 
blo, El pueblo no existe en Brasil como 
expresión de voluntad humana. Hay allí 
sólo dirigentes políticos, y multitudes que 
los siguen incondicionalmente. Todo esto, 
es necesario decirlo, para que el pueblo 
argentino posesionado de la verdad, se- 
pa que llegado ei caso de que sus clases 
laboñiosas, invocando el vínculo solida- 
rio que a través del mundo, une a los 
que sufren y a los que trabajan, tenta- 
ran establecer contacto con las mismas 
clases de Brasil, a fin de evitar el cri- 
men de armamentes, sino los sensatos de 
aquí, se encontrarían con que en Brasil, 
no se conoce la vastedad de ese gran 
vínculo humano, porque allí todos son 
patriotas. a la manera exagerada que lo 
son los pueblos que se aislan y viven 
en la plenitud de la civilización de nues- 
tros días, la vida de la selva, propicia al 
señorío, que da un concepto +xagerado 
de la patria. 


Más por eso que por otra cosa, Brasil 
es un verdadero peligro para la paz de 
América. No teniendo como no tiene, el 
freno de la soberanía, capaz'de conte- 
ner el impulso de sus hombres dirigen- 
tes, depende de que unos pocos deseen 
embarcars en la más absurda de las aven- 
turas belicosas, para que ella sea llevada 
ea término, sin más obstruccioón Que 
aquella que puedan imponerle las fuerzas 
exteriores. 


Es necesario ponerse serios— 


El aviso es en realidad bien elocuente. 
Nosotros hemos tomado un pcco en bro. 
ma estos pujos heroicos de Brasil, con- 
ceptuando que como ells no tenían un 
fundamento lógico, no podían prosperar 
en ningún caso. Los resultados de la Y 
Conferencia nos han ablerto los ojos, y 


1 


mentista brasilefía pueda ejercer en otrós 
estados americanos. . 

Lo mejor que nos podía ocurrir sería 
que la política terrible de Brasil no pros- 
perara, acontecimiento feliz, que nos per= 
mitiría vivir en pak y en tranquilidad 
con ellos, y con los otros estados del 
contineñte, evitándonos el desgaste eto- 
nómico que nos representaría segulr a 
los brasileños en sus miras armamentis- 
tas. Esta sería la solución ideal. Pero en 
rigor de verdad ella no depende de nos- 


otros, como se ha podido demostrar enj 


la conferencia de Santiago, que hoy clau- 

sura Sus sesiones, 

Por otra parte, en este momento nues- 
tro gobierno adopta las medidas que las 
circunstancias reclaman. Habrá que es- 
perar, pues, a ver el giro que toman los 
BUCEBOS. 

Adquiere importancia el homenaje que se 
tributará a la delegación argentina en 
Chile— 

El Comité Ejecutivo de esta institu- 
ción prosigue con la organización del ac- 
to público a celebrarse el 8 del corrien- 
te, a la llegadn de la embajada argen- 
tina ante la V Conferencia. 

El sábado próximo será lanzado el 
manifiesto al pueblo de la república, in- 
vitándole a la adhesión y concurrencia al 
acto. 

Ayer fué solicitada una audiencia del 
presidente de la República, con el obje- 
to de poner en su conocimiento los mo- 
tivós de este acto e invitar a todos los 


miembros del P. E. a presenciar el des- | 


file desde los balcones de la Casa de Go- 
bierno y que se licencie a los empleados 
para que puedan tomar parte, los que 
así lo deseen, de la manifestación, que 
partiendo del Retiro desfiará par la ca- 
le Florida, hasta la plaza de Mayo, don- 
de de varias tribunas hablará un selec= 
to número de oradores. 

La comisión que se entrevistará con el 
presidente de la República está forma- 
da por lós doctores Rosendo E. Michans, 
Bernardo García, Luis Vallazza, Juan 
J. Iglesias Berrio y señor Pedro Picca- 
luga, que verán también hoy a los di- 
rectores de la prensa de esta capital y 
distinguidas personalidades para formar 
la comisión de honor. 

La casa Piccardo de los cigarrilos 43, 
Saint Hnos., Barolo y otras varias, se han 
adherido al homenaje, facilitando los me- 
dios para su organización. 

La Municipalidad de la capital, a pe- 
dido de la comisión ejecutiva, colocará 
una tribuna para oradores en la plaza 
de Mayo. 

La policía de la capital se hará cargo 
del mantenimiento del orden, - hablendo 
prometido la comisaría de órdenes el en- 
vío de un buen núcleo de agentes uni- 
formados de media gula. 

Hoy han sido invitadas a adherirse las 
siguientes instituciones, en forma espe- 
cial: Bolsa de Comercio, de Cereales, 
Asociación del Trabajo, de Asegurado- 
res, de Football, Unión Popular Católi- 
ca, círcules de obreros, colegios naciona- 
les, centros de estudiantes, faculta- 
des, etc., lo que demuestra el entusias- 
mo despertado por la celebración de este 
acto. 

—Han sido invitadas a embanderar 
sus coches el 3 del corriente las empre- 
sas tranviarias de esta capital. 

—El Comité Ejecutivo invita al comer- 
cio y al vecindario en general, al emban- 
deramiento de la ciudad y que permitan 
a sus empleados concurrir a la manifes- 
tación, dándole un asueto de tres horas. 

—La Comisión Ejecutiva atiende las 
adhesiones en el local de la Universidad 
Popular la Boca, A. del Valle 471, desde 
las 20 hasta las 23 horas. 

—En el local de la Universidad de la 


es necesario que vayamos tomando un!Boca ha tenido lugar la reunión de en- 


De la conterencia pan-brasileña de 


Y Conferencia dejara resuelto el proble- 
ma armamentista, tal como si el mundo 
fuera susceptible de ser cubierto con un 
harnero! 


' 
Estimamos que después de todo esto, 


se hace necesario que Chile, cuya buen» 
amistad debemos mantener en suspenso, 
está en el deber d darnos prubas terml- 
nantes de que los postulados fraternales 
¡de que ra hecho gala en tiempos cercas 
¡ nos, no se han esfumado al simple con- 
¡tacto de las habilidosas maquinaciones 
(brasileñas, 


Y en tanto, Brasil...— 


:: Ha creado en realidad un espeso am- 
¡biente de, intranquilidad en América. Bra 


(e que forman el Comité Pro Paz 
Americana, habiéndose designado el Co- 
mité Ejecutivo que correrá con la orga- 
nización del acto a celebrarse en la fecha 
del regreso de la delegación argentina a 
Ia V Conferencia Panamericana. El Co- 
mité Ejecutivo ha constituída varias sub- 
comisones a los efectos de coadyuvar los 
fines propuestos. 

Las adhesiones se siguen recibiendo 
en la calle Aristóbulo del Valle 471. 
Comité secolonal Boca y Barracas— 

Con secretaría en la calle Aristóbulo 
del Valle 471, ha quedado definitivamen- 
te constituido un comité local de Boca 
y.Barracas adherido al Comité Pro Paz 
Americana. En la última reunión, antes 
una concurrencia numerosísima, se pro- 
cedió a elegir las autoridades de dicho | 
comité, con el siguiente resultado: 

Presidente, Juan José Iglesias Berrio; 
vicepresidentes, Pedro Piccaluga y José 
Cama; secretario general, Juan Biscal- 
di; secretarios, Antonio J. Bucich, Feli- 
pe Scafidi, Rodolfo Fava y José Molina- 
ri; tesorero, Luis Márquez (hijo); pro- 
tesorero, Angel H. Bianchi; vocales: 
Agustín Busslo, Adolfo Capurro, Horacio 
Boffi, Salvador Allioto, Juan Carlos Ber- 
nia, J. Veiras (hijo), E. Offman, Juan 
Cagnoli, Italo A. Franceschini, M. Cas- 
tro, D. Marcet, H. Viviani, E. Macchi, 
Pedro Parma, J. Fiorentino, Juan Cama, 
Julio Luciro, Lázaro Trabuco y Vicente 


LA GLOSA 
| DEL DIA 


“¿Cuando estire las patas” 


1 
. 
| “Si viejo y caduco estás, 
muriéndote, ¿qué me das? 
¿dasme más de lo que es mio?” 
Calderón de la Barca. 
En la durguesta hay unos niños que nos 
parecen unos Segismúundos en prosa. Los 
pobrecitos son unos tipos b:soportabies. 
Frívolos, presumidos, indisciplinados, no as- 
Piran a otra cosa que a la felicidad de “ir | 
tirando”, vale decir, de ir viviendo a la: 
sombra de los pesos paternos. Bien es ver-! 
dad-que eso és lo que se les ha enseña- | 
do... El papá — el viejo, según el léxico 
de esos próceres en embrión — no ha pen- 
sado en otra cosa que en la mejor manera 
de “jorobar” a unos inquilinos desventura- 
dos, y eso se papa diga lo que diga Pun- 
glóse, Un duen día se le ocurre preguntar 
al jefe de la familia que en dónde han ido 
a poner el principio de autoridad de que 
debería ampararse, y en la casa resuenan 
swmnas carcajadas terribles. El viejo grita; 
pero la gente menuda se insubordina como 
se insubordinó Segismundo. Es una insudor 
dinación que estalla como un cohete en un ¡ 
montón de basura... Y es entoces cuando 
la casa se convierte en una sucursal del, 
infierno, cuando el vejete ulula diciendo 
que va a matar a sus hijos y cuando los 
retoños del acaudalado energúmeno se van | 
a la borrachería de la esquina a hablar del 
dichoso momauto en que el viejo estire las 
patas. Una desdicha... Pero ¿es cierto que 
no conoce el lector a ninguno de esos mu- 
chachos? La figura, aunque un poco rural, 
podríamos hallarla en la confusión de Flo- 
rida o a la puerta de cualquier teatrucho. 
Los Segismundos en prosa abundan como 
la peste... Para hallarlos no tendriamos ¡ 
más que prepiastar que quién ra a Mar' 
del Plata o que quién compra aquel auto. ; 
El que tal preguntara habría de ver como; 
surgían los renacuajos para hablarnos lue- 
go de las cosas del viejo. ¿El auto? El au- 
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Esta madrugada falleció el diputa- 


do nacional Dr. Marcial V. Quiroga 


—— 


Una de las figuras más netamente per- 
filadas en la política sanjuanina, el Dr. 
Marcial V. Quiroga, falleció esta madru- 
gada en su residencia de Morón, después 
de sufrir las alternativas de larga y pe- 


Recio temple de luchador era el del 
Doctor Quiroga. Nacido en tierra tradi- 
cionalmente ilustre y criado en un hogar 
donde siempre se hizo culto de las virtu- 
des ciudadanas, formose desde pequeño 
un caracter que puesto a prueba no des- 
mintió su cepa jamás y una voluntad tan 
tenaz, tan frme, tan vigozesa que nunca 
dejó de cumplir los llamados de su inte- 
ligencia, potente y sana. 

Desde muy joven el doctor Quiroga en- 
tró en la vida pública, el campo espinoso 
donde se rompen los caracteres más de- 
finidos. Y a esa actívidad, que entonces 


Pero no sólo fué un político. El amor 
a la ciencia hizo del doctor Marcial V. 
Quiroga, un médico culto y hábil. Desci- 
franco complicados enigmas científicos 
sus ojos perdieron brillo y su rostro vi- 
gor y lozanía. 

El hombre de ciencia que acaba de fa- 
llecer doctoróse en 1885 en nuestra Fa- 
cultad de Ciencias Médicas. Para recibir 
su diploma: presentó una valiosísima te- 
sis sobre las manifestaciones nerviosas 
del alcoholismo crónico. 

Son numerosos los cargos de gran res- 
ponsabilidad que el doctor Quiroga ocu- 
pó en su vida, como médico de prepa- 
ración vasta y como político de un exac- 


Pero eso ha de ser después, “cuando el 
viejo estire las patas” Por que han de saber 
que el viejo es un poco gaucho...” No de 
Otra manera se expresan algunos niños. 
Pero “ansi” es la vida y así nos prepara- 
mos para actuar ce: ventajas en la feroz 
competencia de que ha de salir un mundo 
nuevo que se acordará de el de hoy con 
el profundo desdén con que nosotros nos 
acordamos del, que se defendía con fusiles 
de chispa, adornaba las paredes con caña- 


| mazos bordados y cchaba culebrones contra 


la barbarie del feroz unitario. 


"Plat du jour”: 


“Turteill 
d' aspinaques” 


(COCINA CATALANA) 


'Tlene sus puntos de contacto con la "tor- 
ta pascualina”, doctor José Camilo Tinto- 
retto Crotto, pero, en el fondo, doctor Cu- 
laciatti, se diferencian fundamentalmen- 
te. Cuestión de calibre... 

En la esquina de las calles Santa Fe y 
Talcahuano, funciona el “atelier”. casa de 
antigliedades, depósito de polilla y ebanis- 
tería moderna, propiedad de la firma Luís 
Macaya y Cía. Se trata de una “industria 
nacional” que proporciona '“manega”. 

Don Luis Macaya es un “ertiste” de ran- 
go, muy conocido. Dibuja y hace pasteles 
en la isla “Mecial”. Sus monos, según los 
enteádidos — entre ellos, Salinas — no tle- 


¡ nen rivales en plaza. Además, el señor Ma. 


caya, como todos ustedes, se habrán dado 
cuenta, no es andaluz ni vasco, galta ni 
aragonés: liijo de Barcelona, y de yapa. 
“saparatiste” más puro que el vino Prio- 
rato sin bautizar. 

El resultado de las recientes elecciones 
españolas, nos Hevó al emporio industrial 
de Macaya. 

—M'alegro ca un raporter da CRITIQUE 
vingui a mi astudio. 

—Pero no en tren de compras. señor 
Macaya... 

—¿Da cá sa trate, antonces? 

—Necesitamos su punto de vista sobra 
las elecciones en Barcelona. 

—¡Cumill! ¡Vízca Cataluña! 

Seguidamente, el señor Macaya. agitó 
una bandera catalanista, descorchó una 
botel'a de champañete Codorniú y nos pre- 
sentó a los señores Vicente Pape Blay, 
Manuel Puixaderas, Amilio de Abras y Ti 
bidabo, Ernesto Canals, Diego Cadafalch 
y Pedro Puig Pujol. 

— ¿Estos + caballeros son sus corredores 
de antigiiedades, señor Macaya? 

—Estos quebelleros son los miembros da 


to, y el caballo, y el paseo hasta Europa. la comisión directive dal cumité saparatis- 


Santiago 


era escuela de áltos ideales, dedicó su vi- 
da, desde los más juveniles años. 


to golpe de vista. En sus últimos años 
fué profesor de Patología Interna de 
nuestra Facultad, Consejero de la mis- 
ma y en la actualidad era uno de sus 
académicos. Ocupó, también, los siguien- 


blica, de la Casa de Socorro y de los 
hospitales Fernández y Militar; vocal del 
Departamento Nacional de Higiene;, de- 
legado del mismo durante la epidemia 
de fiebre amarilla; presidente del Círcu= 
lo Médico Argentino; médico del Círculo 
de la Prensa; miembro honorario del Se- 
gundo Congreso Científico Latino Ame- 
ricano. 

Como publicista tuvo una actuación 


nosísima enfermedad. : cargos: médico de la Asistencia Pú-. 


destacadísima. Desarrolló una labor enor 
me dispersada en artículos, «folletos, co- 
mentarios y observaciones. Fué fundador 
y director de la revista Anales de Sani- 
dad Militar, contándose entre su obra 
más valiosa algunos importantes estudios 
sobre las marchas militares y la alimen- 
tación del soldado. 

En cuanto a su sactividades políticas 
huelgan las citaciones y comentarios por 
ser harto conocidos. Su voz en San Ju£n 
alzóse vibrante, infiniúad de veces, para 
condenar a los gobernantes despósitos, 
a los legisladores inscrupulosos, a los 
magistrados venales. Encarnó una: de las 
faces más simpáticas de la política san- 
juanina :el bloquismo. A él dió sus en- 
tusiasmos y sus energías. 

El fallecimiento del doctor Quiroga se- 
rá, indudablemente, sentido en todos los 
círculos sociales, científicos y políticos de 
nuestra ciudad. 


q --_=—, 


to “Luz, Lefie y Vide”, cuye prasidencie. 
yo dasampeño, ¡hosties! z 

Nos inclinamos solemne y reverentemen. 
te, ante el escaeo metro de la ulzada del 
leader separatista. ¡Ese Brown, nacido en 
el harás Monjuit!... 

—El quendidato saparatiste obtuvo 18.000 
votos an Barcelona, lo ca signifique ca mo 
esté lajano al die, ca Cataluña sará une 
rapúblique libre e indapandiente d'Aspañe 
y dal neriguete da Elfonso. 

—¿Parece que hay propensiones fama- 
nentes al “patardet”?... ¿ 

—¡Bumbes y patardets, hosties! Si A£- 
paña no acepta nuestre "indapandencia por 
las buenos, iremos darecho viejo a la gue- 
rre. No falten armes y mánegu>. Franels 
nos dará una manito. Tembién Ingletérre, 
¡Y arderá Troye, cunill! 3 

—¿Qué diferencia hay entre los autono: 
mistas y separatistas catalanes? 

—Ningune! An al fondo, los eutonomis- 
tes son tan saparatistes como al señor Pa- 
pe Blay y yo. Sa titulen autonomistes pa- 
ra daspistar. 60 hay catalán ca ecepte da 
buen grado la tiraníe fiscal y pulftique 
d'Aspañe. An las racientes alecciones an 
nuestra patrle oprimide, cuatro quíntes 
partes da los diputados alectos por Catalu- 
fía, son eutonomistes. ¿Ca más gulere?... 
Rapito: no esté lejano al díe ca Cataluña 
sará una rapúblique libre e indapandient> 
d'Aspañe y dal neriguete da Elfonso. ¡Y 
vizca Cata'uña, nuavamente! 

Epílogo: otra hotella de champafiete Co- 
dorniú, “made in Sarriá” 


¿Dónde irá usted esta 
noche 


COLISEO.—Compañía de operetas Inés 
Beruti z 
En breve debut: El último vals. 
CERVANTES. — Compañía de 

as E 

París quí jazz. 

NN Compañía Camila Quiroga. 


Compañía francesa de re- 
| vistas Mme. Rassimi. 

Sábado 5 de mayo, debut con Bonsoar! 
SAN MARTIN, — Compañía españolo 


opere- 


¿La última “mon 


+ 


ada” brasileña! 


| de revistas' Velasco. 
Sábado 5 dgbut con la revista en 3 ac: 
tos y 14 cuadros: Arco Iris. y 
POLITEAMA. — Compañía italiana de 
operetas Bertin!-Gloana. 
danza delle Líbellule. 
ENTINO. — Compañía Florencio 
Parravicini. . 
Hoy: eran éxito de El stud misterioso. 
SMART. — Compañia nacional Nima- 
ri-Franco. 
Hoy: De Tigre a Tigre: y El rey del 
abare! 
| APOLO. — Compañía nacional CéBar 
| Ratti. 
| "Hoy: El patio de los fantasmas. Exito 
de El alemancito. 
| MASPO. — Compañía argentina. Mary - 
torranti. 
y: gran óxito de La Machona,' Char- 
latanes y Klu-Klux-Klap 
MARCONI == Compañia Blanca Podea- 
«A. Hoy: Gren éxito del poema histórica 
de don Eduario Rossi Manuelita Ri 
LICEO. — Compañía nacional José Gó» 
mez. Hoy: a las 21: ¡Qué descansada vi- 
' y La virgen de la pureza. 
NUEVO. — Compañía lírica italian, 
Es AAN fla nacional úe 
NACION — Compal 
inotes comedias y dramas. P. E Car- 
cavallo. 
Boy: éxito de Mateo. Exito de La mala 
Siembra 
PON O. — Compañía nacional Ara- 
ta-Manci 
| Hoy: éxito de Martes 13; éxito: Falu- 


ho. . 
S BUEN OS AIRES. — Compañía nacional 
Muiño-Alippi. 

Hoy Cuidado con_loá3 ladrones, La 
charera del tango, El último gaucho. 
IC AVENIDA. — Compañia nacional VM 


linblo en el conventin 
Las romerías, 
'ompañía. española 82 


'errado por refacciones. 
- MAYO. — Compañía de revistas Y 
muelas Hana! Casas. 
Hoy: Los 
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Pago de dividendos 
Desde el día 26 del mes pasado el Banco 


Jtalo Belga. pagan Jos dividendos que 
corresponden a los accionistas de la compa- 
fila Italo Argentina de Electricidad que 
este año es de pesos 10 por acción. 

La compañía Sansinena de Carnes Con- 
geladas,, también ha comenzado a abcnar 
el dividendo de $ 6 oro sellado por título. 

Desde mañana se comenzará el pago de 
pesos 6 cil. por acción de la Compañía 
Nacional de Seguros La Financiera, corres= 
pondientes al 200. ejercicio. 

Mercado a término de azúcar 

Las perspectivas para el público consu- 
midor de este artículo alimenticio son, que 
pagará por el azúcar en el mes de mayo, 
junio y julio $ 5.35 los 10 kilos por la gra- 
E nulada y al por mayor. 
=l A pesar de las noticias llegadas de Esta - 
dos Unidos, donde la especulación produ- 
Jo de golpe un alza inexplicable puede pro- 
¡nosticarsé que se operará una baja en bre- 
«ve, máxime si se toma en cuenta la in- 
tervención que sobre este asunto ha to- 
inado el gobierno de dicha república. 

Titulos argentinos . 

En nuestro número de ayer comentá- 
bamos la firmeza con que se cotizan en 
las Bolsas, europeas los títulos argentinos. 
Decíamos al referiznos a las Obras Sanita- 
rias que subirían-y, las informaciones te- 
legráficas de esta mañana señalan. un an- 
mento de medio punto, es decir, se cotl-= 
zan con premio a 100 112% 

Este hecho de encontrarse arriba de la 
par, es digno de tomarse en cuenta si se 
considera que titulos de Igual rendimiento 
e Interés como se: la renta francesa sólo 
valen 20 puntos menos, : 

Financiaciones ferroviarias 
. Resuelta. por el mintsterio de Hacienda. 

la no inclusión en el presupuesto de nin- 

guna partida que se re'tacione con los fe- 
E rrocarriles del Estado, el ministerio de 
Ñ Obras Públicas estudia en estos momentos 
el mensaje que enviará a las Cámaras so- 
bre la forma de financiar y arbitrar re- 
cursos para la continuación del plan ds 
obras de: esta empresa. 

Los estudios realizados y los que en la 
actualidad se construyen significan una in- 
versión de 230.000.000 de pesos en periodos 
escalonados y para realizar este plan s 
emitirán bonos al igual de las Obras Sani 
tarlas de un interés de 5 ola y 1 oo de 
amortización y el producto de su venta 
será el dinero de las próximas construccio- 
nes. Los, servicios de intereses serán lu 
única partida que figurará en +l próximo 
presápuesto que, como es lógico, se paga- 
rán de rentas generales, 

Bancos extranjeros 

Nuestro suelto de ayer sobre la injusti- 
E 'cla «ue representa el monto de la patente 
Es A pagarse en el corriente año, entre los 
E Bancos extranjeros y nacionales, ha sido 
¿vivamente comentada en varias institucio= 
.nes de crédito. En general, la opinión nos 
acompaña y no se alcanza a comprender 

el criterio que ha guiado a la comisión de 
presupuesto de-la Cámara al fijar las ci- 
Tras publicadas. 

Repetimos, no hay derecho a que los 
Bancos extramfjeros, la mayoría de ellos 
con el título solamente pues el capital lo 
tienen formando con el depósito de aho- 
rros argentinos, paguen sólo $ 100.000 e 
í patente y a los netamente del país, se les 
asigne 70.000 pesos. Es antipatriótico y u 
la vez irritante que con nuestra plata se 
esté pagando en Inglaterra, Francia, Ale- 
mania y Bélgica el Income Tax el Profit 
Tax y citanto gravamen se invente, milen- 
3 'tras que en la República Argentina, donde 
medran y sacan todo, sólo paguen una mf- 
nima patente. 

Mercado de leña y carbón 


Las entradas regulares de combustible 
¡y Ja .mayor actividad del trabajo en 
¿Jos obrajes, han sido la causa de que los 
preclos del carbón no sufrieran mayores 
alternativas desde dos meses a esta parte. 

En general puede decirso que el de que- 
bracho blanco especial, se vende ul por ma- 


Dique 4 entre 70_y 79 pesos. 

Este mismo cartón es el que las carbone- 
rías venden al menudeo a pesos 110 la to- 
nelada, es decir, que roban, como vulgar- 
mente se dice, un 70 ojo sobre el valor rea! 
Creemos, sin dudarlo, que este es el mejor 
método para hacerse rico en poco tiempo. 

A este respecto nos permitimos llamar la 
atención de la Junta de Abaratamiento de 
artículos municipales, pará que tome nota 
de este escándalo. 

La Jeña ha repuntado mis y se sigue espe- 
culando ante la proximidad del invierno, 
cuyos fríos tardios lamentan por cierto dia. 
rlamente los acaparadores de plaza. 

Cédulas hipotecarias 

El intorés que parese despertar en el 
mercado monetario la inversión del dinero 
en títulos de Cédulas Hipotecarias, ha que- 
dado demostrado ayer en la compra de 
las mismas, cuyo valor total de transaccio- 
nes en un sólo-día superó a 5.000.000 da 
pesos, 

Las perspectivas, según los corredores 
de la Bolsa de títulos es que cada día ir4 
en aumento el interés privado por la co- 
locáción de ahorros en papeles nacionale=, 
máxime ante las perspectivas de disminu- 
ción en el interés por parte de Jos Bancos. 


ESUN CRIMEN 


VIVIR EN CASA AJENA, 


Pida hoy catálogo (gratis), de 
2.500 casas en venta con facili- 
dades de pago. 


4 COMPAÑIA NACIONAL DE 
: TIERRAS 
MARCIALES y GONZALEZ 


LAVALLE 1172 


U. T. 5131. Libertad 
U. T. 0666 


yor en Colegiales, estación Buenos Aires y ' 


: Balances bancarios 


Tenemos a la vista el balance trimestral productores, hasta la asamblea realizada 


icon verdadera satisfacción que comenta- 
mos sus cifras. s 
En efecto, la situación no puede ser más 


próspera ni presentar mayores garantías ¡e invitar a- todas las sociedades -urales 
y seguridad de-buen manejo; los depósitos jecntederadas a hacerlo individualmente, 
generales suman 25.564.064.57 y para res- 1 objeto de exteriorizar con amplitud la 
ponder a los mismos en caja tiene pesos [opinión de todos los sentros ganaderos 


11.119.556.52, es decir, cerca del 50 ojo. 


Pocas son las instituciones de crédito| ASOCIACION NACIONAL DE AGRI- 


que pueden presentar este estado de:sol- 
vencia pues algunas de ellas solo alcanzan 
a 10 olo. 

Otro de los rubros 


mar 2.337.321.97 en depósito. 

El capital. del Banco de Córdoba, com- 
prendido el fondo- de reserva y aumentu 
del capital, ley 1985, es de $ 8.904.084.15. 

No hay nada más elocuente que los nú- 
meros y sien algún caso la nota eloglo- 
sa puede usarse sin caer en interpretacio- 
nes malignas, es en el de este Banco, cu= 
ya dirección merece el* más franco elogio 
por el éxito alcanzado. 

LA EXPOSICION DE AVICULTURA EN 
LA SOCIEDAD RURAL 

Lo diferentes jurados que intervienen 
en las secciones de avicultura han co- 
menzado hoy a juzgar y otorgar los pre- 
mios de categoría. 

Los 1720 ejemplares que se exhiben en 
la sección de avicultura han sido insta- 
lados en el amplio pabelión Provincia de 
Buenos Aires y en el contiguo, que siem- 
pre estuvo reservado para los “lanates. 
A uno y otro se lés ha dado mayor luz 
y ventilación. 

En la tarde de ayer quedaron termina- 
dos los trabajos de la exhibicón que ha- 
ce el ministerio de Agricultura en el con- 
curso oficia] de maquinarias relacionadas 
con el-cultivo e industrialización del tri- 
gO. 

COSECHA MUNDIAL DE ACEITE DE 
OLIVA EN 1922 

El Instituto Internacional de .Agricul- 
tura comunica que el conjunto de los pat- 
ses mediterráneos a que se limita casi cx- 
cluslvamente al cultivo del olivo para. la 
producción de aceite, ha tenido en 1922 
una cosecha considerablemente abundan- 
te. En los totales que aquí se indican, 
faltan sólo, entre los datos de los países 
más importantes, los relativos a Portugal. 

Para Europa se comprenden las pro- 
ducciones de España, Grecia e Italia; pa- 
ra Africa, las de Argelia y Túnez, y, en 
conjunto, los países considerados "epre- 
sentan más del 90 por ciento de las pro- 
ducción mundial de aceite. 

í Producción (en miles de quintales) 


Promedio 
Paises 1921 1909/13 
Europa 4.672.9 4.534.0 
Atrica 490.2 592.1 
Total 6.827.9 5.163.1 264.1 


Mientras que en 1922 la producción en 
Argelia y Túnez hu sido considerable- 
mente inferior a la de 1921 (21 por cien- 
to menos), y a la media 1909 a 1913 (34 
por ciento menos), en Europa ha aumen- 
tado en mucho, calculándose superior en 
un 38 por ciento, tanto a la cosecha de 
1921 como a la media del último quinque- 
nio de antes de la guerra. 

En conjunto, la producción mundial dé 
aceite en 1922 puede calcularse superlpr 
en un 30 por ciento, tanto a la de 1921 
como a la media 1909 a 1913. 

De todos modos, debe considerarse, que 
la proúucción de 1921 ha sido muy 0sca- 
sa a causa de la mala cosecha de Ita- 
lia y Grecla, y que en la media 190) a 
1913 se comprenden algunos años (1910 
a 1912) de cosecha extraordinariamoante 
escasa en España. 

Considerables oscilaciones en la nro- 
ducción son, por otra parte, caracterfsti- 
cas de este cultivo. 

LA ASAMBLEA DE LA CAMARA OFI- 
CIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO . 
De acuerdo cón lo establecido en el ar- 
tículo 56 de su reglamento, Ja Cámnra 
Oricial Española de Comercjo, Industria, 
Navegación y Bellas Artes, “celebrará 
samblea general anual pasado mañana a 
ls 16 ean su domicilio social, Chacabuco 
$69, con la siguiente orden del día: 

lo. Lectura y aprobación del ucta de 
la última asamblea. , 

20. Lectura, discusión y aprobación de 
la memoria anual do la Cámara 
ponálente al ejorcicio del año 192. 

30. Elección le.cinco miembros de. la 
Junta Directiva, de conformidad-a 10 que 
estableco el artículo 14 del reglamunto, 
por haber terminado el. perfodo Je su 
nombramiento l0s señores Antonio Polle- 
do, Francisco Ballester, Aniceto Delgado, 
Fernando Marti y haber renunciado ol se- 
ñor Isidro Forn. 

La asamblea se celebrará cualauivra 
sea el número de socios que asista. Sus 
acuerdos se tomarán por la mayorla de 
los votos presentes. A 

Para discutir un asunto que no está .en 
la.orden del día, será preciso que exista 
una proposición firmada:'por quince so- 
gios, la que deberá se presentada al pre- 
sidente de la Cámara con dos días de an- 
ticipación a aquel en que se baya: de ce- 
lebrar la asamblea. 

CONTRA LA BOLSA DE AZUCAR Y 

CAFES, DE NUEVA YORK 

Telegramas, que nos llegan de Nuava 
York, nos informan que la acción judi- 
cial entablada por el gobierno contra la 
Bolsa de Azúcar y Catés ha sido. ya! pre- 
sertadn a un tribunal especial 'de apre- 
mio. 
lb El procurador general suplente, Mr. 
Seymour, hizo entrega de una volumino- 
sa prueba documentada en apoyo del pe- 
dido tormulado por el gobierno para que 
$2 libre mandamiento destinado a" hacer 
cesar la especulación en los entregas de 
azúcar a término. 

Dicha petición tiene su origen en la 
investigación federal ordenada con moti- 
vo de los elevados precios del azúcar.- 

La audiencia respectiva ha sido nos- 
tergada para el 7 de mayo. 

CONFEDERACION DE SOCIEDADES 
¡ RURALES 

El lunes de la semana próximo, el [on- 
sejo Directivo de la Confederación de So- 
ciedades Rurales efectuará asamblea con 
objeto de dar cuenta de la obra -enliza- 
da en el período fenecido. 

Ei acto se realizará en el local de la 
Sociedad Rural Argentina, sede de la 
Confederución de todas las entidades 
agropecuarias de la República. 
| Una de la parte saliente de la memo- 
ria fespectiva es la. que tiene atingencia 
leon la situación ganadera y sobre el par- 
¡ESE se expresa «que el Consejo Direc- 
tivo fué reuniendo las informaciones y 
|antecedentes relativos a -esa debatida 
cuestión y después siguió de cerca los 


RESEÑA DIARIA DE LAS 
.NANZAS, EL COMERCIO Y 
LA PRODUCCION 


NX de Italia y Rio de la Plata y el Banco | correspondiente al Banco de Córdoba y es ¡en el Prince George's Hall. 


que merece también * Diputados le fué dirigida ayer una nota 
un especial comentario es el que se refiera ¡por la Asociación Nacional de Agricultn- 
a las cuentas corrientes que llegan a su-¡Y8. en 


Loltics 
FI- 


Nepomuceno Saravia, caudillo del par- 
tido Blanco uruguayo, es como se sabe, 
hijo de Aparicio Saravia, generalísimo 
de la revolución que este partido hiciera 
en 1904. Aparicio cayó herido de muerte 
en la batalla de Masoller, librada entre 
los revolucionarios y las fuerzas guber- 
nistas el Lo de setiembre de aquel año. 


Pero Aparicio Saravia, de nacimiento 
uruguayo, era hijo de brasileños, y es- 


movimientos de importantes núcleos de 


Se añade que el Consejo Dir=ctivo : 
86 necesario, en defensa dela principal 
riqueza del país, adherirse al'movimiento 


de la República. 


De la revolución riograndense 


Nepomuceno, un hijo de Aparicio Saravia, ha sido nombra- | 
do general de las fuerzas bor gistas. — Este hecho inusita- 
do provoca comentarios muy interesantes y da lugar a 
seeuras críticas contra aquel caudillo uruguayo 


CULTURA 
Al presidente de la Comisión Je Pre- 
supuesto y Hacienda de la Cámara de 


la que se objetan los impuestos 
proyectados a los boletos de compraven- 
ta de cereales y oleaginosos, si hnn de 
recaer en las operaciones con mercadería 
efectiva. 

Dicha entidad deja constancia de que 
se abstiene de objetar los proyectados 
impuestos en lo que se refiere a traasac- 
ciones a término o a plazo. 


Salteos y robos 
en Bariloche. 


La policia complicada. Un 
inspector de policía escla- 
rece los hechos. Cambio 
total de empleados. 

Algo inaudito 


La actitud enérgica y activa del comisa- 
rio inspector de Río Negro, está dando bue- 
nos resultados con motivo de la investiga- 
ción que realiza hace próximamente un 
mes para identificar los autores de reite- 
rados robos y salteamientos cometidos en 
la zona de Nahuel Huapíf. 

No ha muchos días adelantamos la in- 
formación de haber sido detenida una ga- 
villa de cuatreros en momentos que arrea- 
han más de mil animales lanares del esta- 
blecimiento de campo “El Cóndor”, perte- 
neciente a don Conrado Molina y que con 
tal motivo dicho inspector había deseu- 
bierto complicaciones con la propia. poll- 
cía local. 

En efecto, continuando las diligencias, 
se ha llegado a establecer responsabilida- 
des, en ese y otros hechos, del oficial de 
policía de aBriloche, oRberto Calvento y 
del'individuo Antonio Alvarez, quienes han 
sido enviados a disposición del juez letra- 
do de Viedma con los antecedentes res- 
pectivos. 

Según informes recibidos de nuestro co- 
rresponsal en aque Ipunto, el vecindario 
está de felicitaciones por cuanto «venia 
siendo víctima de hechos imauditos, sin 
que Ja -gobernación de Río Negro, hubiera: 
tomado c¿isposición alguna hasta ahora pa- 
ra reprimirlos, dejando que los propios em- 
pleacos de la comisaría local se complica» 
ran en los sucesos. 

Debido a tles sucesos, un grupo de veci- 
nos y comerciantes se dirigió a la goóbér- 
nación denunciando los inauditps. atenta-= 
dos; la participación de ciertos télementos 
policiales en ellos, el envío de un comisa- 
rio inspector para esclarecer lo ocurrido y 
el cambio de las autoridades y agentes po- 
liclales, formado por eleemntos maleantes 
que fueron enviados en la épeca que Jri- 
goyen los amndaba a los territorios con el 
propósito de disponer de vidas y hacien- 
das. 

Dada la forma decidida como el vecinda- 
rio se proponía decfnder sus intereses, el 
gobernador tuvo forzosamente que resol- 
ver en ese sentido, enviando al comisario 
don Julio E. Avila, a hacerse cargo de la 
repartición. Este funcionario que ya estu- 
wo al frente de la comisaría en años ante- 
riores, peinsa reorganizar y sanear las ofi- 
cinas de los malos elementos, entre ellos, 
cuatreros bien conocidos e individuos de 
malos antecedentes de la localidad, que fi- 
guran como agentes de seguridad. 


CRUZ ROJA ARGENTINA 


DIVERSAS INFORMACIONES 

El 25 del corriente aparecere el primer 
número de la, “Revista de la Cruz Roja 
Argentina” órgano oficial de la Cruz Roja. 

La revista estará consagrada a cuestio- 
nes de sanidad y profilavis, reflejará en 
sus columnas la labor nacional e interna 
cional y publicará artículos originales y 
traducidos sobre asuntos relacionados con 
la saluá pública especialmente los que se 
refieren a las nefermedades que constitu- 
yen un azote en nuestro país. Contenirá 
extractos de otras publicaciones, cuadros 
estadísticos, bibliografía y cuantas noticias 
de interés médico social sea indispensable 
hacer conocer al pueblo y a los profesio- 
nales. 

Desde el sábado próximo se efectuarán 
en el local Moreno 5365, cursos instructi- 
vos de gimnasia de la Cruz Roja. de la 
Juventud, destinados a la preparación de 
instructores auxiliares. 


taba directamente vinculado a la políti- 
ca del Estado de Río Grande del Sur. 
Su hermano Gumersindo, fué caudillo 
del partido federalista en la revolución 
que aquel partido hiciera al partido re- 
publicano, en 1893 y en la cual, Aparicio 
ocupó puesto destacado, hasta ser desig- 
nado generalísimo a la muerte de Gu- 
mersindo. 

Los federalistas han considerado siem- 
pre a los Saravias como adherentes a su 
partido, de tal modo, que bien puede 
decirse que, sus dirigentes no ahn adop- 
tado jamás una política fundamental sin 
que de ello, tuvieran conocimiento anti- 
cipado los Saravias. 


Es por eso que ha causado estupor y 
está siendo tema de gran actualidad, la 
incorporación de Nepomuceno a las tro- 
pas estaduales que defienden la estabi- 
lidad del partido Republicano en el go- 
bierno del vecino Estado de Rio Grande. 

Por afinidad y por consecuencia con 
las ideas defendidas por sus antepasa- 
dos, entienden los federalistas, que Ne- 
pomuceno Saravia debiera estar con ellos 
en esta emergencia, y es así, de como 
la prensa que defiende la revolución, se 
ha desatado en estos últimos días con- 
tra el caudillo uruguayo, que ha arren- 
dado — dice — sus servicios guerreros 
al doctor Borges de Medáceeros, presiden- 
te del Estado de Río Grande. 


“Entre Nepomuceno, general borgista 
destacado en la frontera, y el doctor 


blicanismo riograndense, ha dicho el'doc- 
tor Labarthe, un distinguido revolucio- 
nario de Libramento, se alza, la cabeza 
ensangrentada de Gumersindo Saravia, 
sacrificado a los odios insaciables de Ju- 
lio de Castilhos” reflejando en forma 
exacta, los odios violentos que esta evo- 
lución del hijo de Aparicio Saravia, ha 
provovado en la masa partidaria federa- 
lista, que mantiene en toda su integri- 
dad, las tradición saravista. 

Nepomuceno entretanto, indiferente a 
los amargos reproches que los corresli- 
gionarios de su padre le dirigen, con- 
tinúa al frente de una fuerte columna 
gubernista, destacada en la frontera bra- 
sileño-uruguaya, sirviendo los intereses 
políticos del partido Republicano, que 
con tanto heroismo, como persistencia 
atacara su padre don Aparicio Saravia. 

¿Qué causas, pudieron empujar, al 
prestigioso caudillo uruguayo a defeccio- 
¡nar así, tan visiblemente de las ideas 
que defendiera su padre en todos los te- 
rrenos? 

Dicen unos que el quebranto de su for- 
tuna, no sería ageno a esta evolución. 
Al parecer, Nepomuceno Saravia, 
malgastado el importante patrimonio que 
heredara de su padre, y que lo consti- 
tufa un establecimiento ganadero en El 
Cordobés (9a sección: del departamento 
de Cerro Largo, R. O.) y algunas pro- 
piedades en Melo, y resuelto a dedicarse 
luego a las tareas de defnsor judicial, 
en sociedad con el doctor Olañe (a la 
vez coronel, y jefe hasta hace poco de 
un regimiento destacado en aquella ciu- 
dad) se ha armado absolutamente a con- 
secuencia de malos negocios, que no obs- | 
tante habían enriquecido a su socio. 


parecen estar más enterados de este 
sensacional veulco de Nepomuceno — el 
paricio, es, y ha sido siempre, 
¡lación colorada. Sirvió a los 
biancós — dicen — por no contrariar a 
su padre, al cual respetó siempre mu- 
cho, pero fué a la revolución blanca 
contrariando. sus propias convicciones. 
Ahora bien; es tradicional la afinidad 
de los colorados uruguayos con los re- 
publicanos riograndeses. Esta especie de 
alianza interfronteriza, viene de los su- 
cesos revolucionarios uruguayos de 1896, 
en los cuales, la gente de los Saravias, 
contaron con todo el apoyo del gobierno 
¡riograndenso, que procedía hábilmente al 
[favorecer a los famosos caudillos en sus 
¡relvindicaciones uruguayas, consiguiendo 
lasí, que no perturbaran la paz de su 
¡ Estado. 


| Nepomuceno Saravia respondería así a 
[sus convicciones políticas y serviría fun- 
damentalmente la tendencia del zobierno 
colorado del Uruguay, decididamente par- | 
tidario del gobierno del doctor Borges de 
Medeiros, hasta el extremo de permitir 
[que dentro del territorio uruguayo se or- 
|ganicen y pertrechen expediciones cue 
luego cruzan las fronteras para defender 
al gobierno ríograndense. 

De todos modos, y aunque esta hipóte- 
sis fuera cierta. no deja de ser extraño 
que Nepomuceno Saravia, hijo de Apari- 
elo Saravia, que fué genecralísimo de los 
¡Es r6ograndenses, haya contra- 


y la manera de tratarla. Estes per 


las que más están explotadas por curanderos y 
que les venden así llamados “remedios . infalibles”. 
mente que no tlenen ningún valor curativo. Para tratar de terminar en 
lo posible con esos abusos, se ha publicado un librito ilustrado, claro y 
conciso, titulado: “LO QUE CADA ENFERMO DEBE SABER”, 

Solicítelo hoy mismo (adjuntando franqueo) junto con el 
plicativo del nuevo tratamiento combinado Heidisan contra las blenorra- 
glas agudas y crónicas (ambos sexos) al 


drich. Casilla Correo 1549. 


El nuevo tratamiento Heidisan está basado sobre las investigaciones 
más recientes de la ciencia alemana. 
Aroqucia el desprendimiento de las mucosas de la uretra, poniendo a descu- 

lerto los sitios infectados por los gonococos, destruyéndolos en el acto 


sin 


(ambos sexos), con 


Venta en las sigulentes far: 


Centro: Suiza, Maipú esq. T 
cumán: Franclo-Inglesa, Florida 
núm. 301; Anglo-Americana, Av. 
de Mayo 1401, Isgut, Maipú 354. 

Once: Alemana “Once”, Puey- 
rredón 49/53, 

Caballito: González, Rivadavia 
número 5398. 


roducir la estrechez u otros daños, 
ay muchos médicos que ya han comprobado la eficacia de las inyec- 
ciones Heidisan y están recetándolas continuamente en los casos más 
varlados de blenorragia, gonorree, gota militar, eto. 
resultados inmejorables. Si su médico todavía no co- 
noce Heidisan, es netural que no puode opinar sobre sus méritos; Insls- 
ta usted, pues. en que lo pruebe en su casó y dentro de poco 
sentirá usted loe efectos poderosamente curativos del medicamento. - 
Los que desean curarse sín recurrir a los servicios de un facultativo, 
pueden hacerlo también sin temor de experimentar un fraenso. 


Más de la mitad .de 

los hombres están 

enfermos del  apara- 

to genital y de las vías 

urinarias, muchos sin 

saberlo. De estos en- 

fermos el 20 olo no 

sabe nada preciso so- 

bre su enfermedad, en 

qué consiste, su sitio, 

sus consecuencias (a 

z menudo muy graves) 

sonas, por la índole de su mal, son 
rsonas sin escrúpulos 
sabiendo perfecta- 


folleto ex- 


único distribuidor Pablo Frie- 


Tiene la particularidad exclualva de 


agudos y crónicos 


tiempo 


Flores; Etcheberry, Rivadavia 6851. 
Boca: Ragozza. Alm. Brown 1402. 
Constitución: Ramírez, Brasil 1162. 
Patriclon: Universal, Caseros 2984. 
Colegiales: Beni, F. Lacroze 2814. 
Plaza Italia: ingiesa, Santa Fe 4402. 
Nelgrano: Danesa, Cabildo 2171. | 


gos”. 


Borges de Medeeros, jefe nato del repu- | 


tado sus servicios de héroe a los repuoli- 
canos que han sido y son los enemigos 
más encarnizados de la memoria de Gu- 
mersirido y de Aparicio Saravia. 


“Por más colorado que sea Nepomuce-= 


no, nos ho dicho un emigrado ríogran- 
dense, ahí está todavía fresco el recuer- 


la timba que guarda Jos restos de la 


EDUCACIONISTA . ; 


El domingo, a las 19 de la mañana, en 
el cementerio de Chacarita, tendrá lugar 
el acto de la colocación de una placa en 


señorita María Angélica Suárez, falle- 
cida el día 6 de diciembre último. Sus 
relevantes prendas morales y su prepa- 
ración profesioral le habían hecho 'acree- 
dora del aprecio y respeto de sus supe- 
riores y alumnos y de todos aquellos que 
la trataron, simpatía que se exterlariza- 
rán elocuentemente en la ceremonia- , 
anunciada. En nombre de la Confedera-; 

ción Nacional de Maestros tomará la pa-; 


e 


do de los sacrificios que hicieron sus an- 
tecesores por la causa federalista, cir- 
cunstancia que debió impedirle esa adhe- 


sión interesada a la causa de sus enemi- ¡Nesst. 


AAA 


fieras egresadas del Profesorado NormaK 
en letras la señorita Esther Esc d 
y en el de sus amigas la señorita i 


labra laseñorita Furnos, de sus compa-. Ñ 
ul 


Se realizó el sepelio de los restos 
de D. Domingo Lamas 


Se realizó esta tarde el sepelio de 
los restos de don Domingo Lamas uno 
de los publicistas más conocidos en 
ambas márgenes del Plata y cuyo estudio 
en materias de finanzas y economía, ejer- 
ció directa influencia en la historia do 0s- 
tas cienclas y su deesnvolvimiento, en las 
naciones platenses. 

Don Domingo Famas, era hijo del célebre 
estadista e historiador uruguayo, don An- 
drés Lamas. 


| 


En el momento de ser sacados de la cas. 


Nació en Petrópolis, el 25 de abril de 


a) 1849, donde en aquel tiempo su padre era 


representante del Uruguay ante el gobier- 
no imperial del Brasil. 

En aquella época de hondas convulsiones 
políticas, las nacionalidades uruguaya y 
argentína, no se delimitaban en el campo 
social con fronteras insalyables: argenti- 
nos hubieron naciodos en el otro lado «el 
Rio áe Ja Plata y muchos uruguayos des- 
errcllaron desde muy jóvenes sus activida- 
des de este lado del ancho río. 

La familia, los sentimientos afines y los 
inteerses, creaba un vínculo único; pode- 
roso, indestructible, — que con la proxi- 


Según otros—los que aparentemente | midad de ambas capitales — hacía uno solo 


el concepto de'identidades nacionales, 
Muy joven era don Domingo Lámas, 


TRAJES 


A, FRANCHINIe HIJO — CANGALLO 1418 


€s por la enorme baratura de si 


Estos precios son los que rigen. 


A A <l 


A MEDIDA 


en casimires ingleses 
de LANA y SEDA a $ 


impresionante ! 
AE 


solosal venta de invierno de Albion House, Cangallo esquina Maipú, 


TRAJES PERRAMUS SOBRETODOS 
Buenos desde $ 25 Buenos desde $ 45 Buenos desde $ 30 
Finos e ES Finos ” v 75 Finos ÁS ” 65 


Trajes sobre medida a $ 75 


cuando ingresó en las filas del periodismo : 
qeu era entonces'cátedra do altruismo y 
gaya ciencia: Militó con ardientes bríos en. 
cuanta hoja de publicidad viera la luz en. 
las repúblicas rioplatenses, destacándose ' 
principalmente en los asuntos de order: 
eccnómico, por las vastas concepciones de 
ssu. principios y la gran amplitud de sus 
conocimientos económicos políticos. 4 
Radicado poco después, con su padre en' 
Buenos Aires, pueed decirse que esta clu- 


a mortuoria los' restos del viejo periodista 


dad fué, desde entonces, su residencia, y 
lo mismo absorvieron su atención los asun- 
tos uruguayos que argentinos. 

Periodista de buena cepa, hombre de es- 
tudios y de consulta, era una extraña 
combinación de escritor infatigable y Je 
erudito economista. 


FunaS en el año 1870, “La Revista Ecos 
nómica del Río de la Plata”. La colección 
de esta publicación, aparecida en cuatro 
períodos diferentes, encierra la historia de 
las iúeas financieras predominantes de la, 
época y constituyen documentos de incal- 
culable valor para la historia económica da. 
los países del Río de la Plata, 


El acto del sepello-dió origen a una sen- 
tida demostración de pésame. 


precios y el grandioso surtido, la 


Solicite catálogo de invierno 
No. 1. Enviamos gratis. :: 


Del ring a la 


MOSCA 


Un viejo tango que tuvo su cuarto de 
hora de popularidad, en su estribillo pe- 
nos mmartilleó los tímpanos, con 


su Obsesionante frase: “del cabaret al 
hospital”; en el caso que nos ocupa, es 
a la inversa: “del ring al cabaret”. La 
similitud del ring y del cabaret, -no es 
hipotética. El hospital es, a veces, la con- 
secuencia lógica del ring y también del 
cabaret. 


Oscár Rorra, ex Campeón de aficiona- 


Luis Angel Firpo acompañado por Tex Rickard y Benjamín Paz, ler. canciller 
del Gonsulado Argentino en Nueva York. 


dos peso mosca, es uruguayo y negro. 
Cuando en la edad de 14s primeras ¡ilu- 
siones, Rorra sintió el bullir de su san- 
Sre charrúa por sus venas, ya entonces 
Angel D. Rodríguez, era campeón. Y Ro- 
rra quiso, si no superar, por-lo menos 
igualar su fama. Devoto de San Benito 
y admirador de Jack Johnson, entonces 
campeón mundial, se dedicó al culto del 
noble arte de la “self-defense”. Y tan bien 
le resultó, tanto empeño puso en su co- 
metido, que se clasificó campeón de afi- 
clonados peso mosca. Fué una “mosca 
negra” que mereció ser blanca. Pero su 
horror a todo lo albo, era tradicional. 
Por eso cuando peleaba, su afán supre- 
mo era “dar en el blanco”. Su aversión 
pon el color de los lirios y las magno- 
lias, tiene su justificativo. Rorra pasó 
muchas noches “en blanco”. En su histo- 
ria sentimental, fué suplantado por un 
blanco. Pero donde no dió nunca su bra- 
zo a torcer fué boxeando. Jamás se le 
vió poner los ojos en blanco. El mejor 
recuerdo de su azarosa vida del ring, es 
su discípulo Fernando Villalba, en cu- 
yos puños hizo que: se concentrara todo 
su furor hacia lo blanco. Sin embargo 
Villalba no es negro. En su clara inte- 
lisencia, Rorra quiso que fuera su ros- 
tro pálido, el vengador de sus noches en 
blanco. Y lo consiguió. Fernando Villal- 
ba ha paseado sus puños triunfantes por 
los rings rloplatenses y chilenos. 

En el “diletantismo” de su bohemia re- 
scalcitrante y en su empecinamiento por 
sobresalir, comprendió la diferencia que 
existe entro el “Oro del Rhin” y el “Oro 
del Ring” y trocó a Jack Johnson por 
Richard Wagner, debutando en un cine de 


Floyd Johnson 


Floyd Johnson, la esperanza blanca de 
California, nació el 23 de julio de 1900 
en la ciudad de Des Moines (Jowa). Su 
“record” de peleas se descompone en la 
siguiente forma: 
Ganó por knock-out— 

1920.—Jack Morris, 
Cherness, 1 rouná. 

1921.—Al Rexall, 1 round; Leo Wá- 
shington, 1 round; Luis Asperin, 2 
rounds; Harvey Logan, 3 rounds; Tom- 
my Gardner, 2 rounds; George Gibbons, 
1 round: Fred Gullivan, 4 rounds; James 


1 round; tidney 


White, 1 round; Chaflie Mc Kenkie, 1 
round; K. O. Sullivan. 1 round; Tom 
Norton, 2 rounds; Al Ritchie, 1 round; 
Soldier Binker. 2 rounds. 
1922.—Corningo Caggiano. 1 round; 
Sailor Maxted, 7 rounds; Joe Mc Cann 
6 rounds; Larry Williams, 9 round. 


Whitey Allen, 1 round; Bob Martin, 10 
rounds; Joe Vitas, 2 rounds; Indian Joe 
Stanton, 
3 rounds. 

1923 —Sargent Ray Thompson, 1 round. 
Ganadas por puntos— 

1921 —Franek Farrell, $ rounds; 


rounds; Italian Jack Herman, 


Sam 


AN 
DR, JUA" E. 
MEDISO 
Jete de clinica de la Facultas 


Especiulmente enferme- 
dades internas 


CONSULTAS DE 2a 4 


Méjico 1360-U.T. 0819 Lb. 


de la escena al cabaret 


OSCAR RORRA, CAMPEON PESO 
Y TENORINO PO- 
PULAR 


OTICIA 


escena y 


Montevideo como cantante. Lo bautizaron 
el Caruso negro, y con este apodo, reco- 
rrió brillantemente las salas de espec- 
táculos de la vecina orilla. 

Buscando aricho campo a su fértil ima- 
ginación, se refugió en estas hospitala- 
rias playas. Al principio la suerte le fué 
esquiva, no por falta de condiciones, sino 
porque no quiso dar su brazo a torcer. 
Hasta que aceptó cantar en.un cabaret. 
AMí, en medio de toda la alegría y bu- 


Tlicio, ficticios, da la nota sentimental con 
sus canzonétas napolitanas. Canta tan- 
sos. Canta trozos de ópera. Shimmys. Za- 
patea un malambo y canta estilos con 
guitarra. Es una enciclopedia filarmóni- 
ca. Y logró triunfar en aquel ambiente 
abyecto de vicio, de corrupción y de mal- 
dad. Rorra, constituye hoy día la mayor 
atracción del cabaret. Y cuando canta, 
pone en sus notas el mismo fervor lMf- 
rico y sentimental que otrora ponía en 
sus puños, cuando era un virtuoso del 
ring. Y hay instantes, en que hemos vis- 
to en más de un rostro femenino, surcar 
una lágrima que al correr por la meji- 
Ya deja una huella inequívoca, de que 
arrasa con el “rouge”. 

Rorra ha evocado, más de una vez, con 
sus tristes canciones, recordaciones amar- 
sas de tiempos idos, en el alma de aque- 
¡llas mujeres, convertidas en carne de ca- 
baret, en aquellas que, como el decir del 
tango: “venden su alma por un copetín”. 
Y las hemos visto al llevar la copa a los 
¡labios, volverla a posar sobre el blanco 
mantel, que viene a ser un presagio de 
la blanca cama del hospital, y quedar en- 
simismadas, con los ojos fijos en el va- 
cía de sus almas atormentadas. 

Las canciones de Rorra tienen ese po- 
der evocador, como sus puños cvocaron 
sensaciones distintas, cuando boxcaba, 
Oscar Rorra, que abandonó las glorias 
del ring, peregrino de un ensueño irreali- 
zablo, pone en la dulzura melódica de sus 
canciones la virilidad de sus energías 
¡trastornadas en las andanzas de su vida 
inquieta. 


Luis Roldán. 
 _ AA —_A A == 
Norton, 4 rounds; Sailor Al Hoag, 4 
rounds; Sailor Al Hoag, 4 rounds; Ted 
Suyder, 4 rounds. 

1922.—Willie Mehan, 4 rounds; Battling 
Sarage, 10 “rounds. 


1923.—Bill Brennan, 15 rounds; Fred 
Fulton, 12 rounds. 
Matches draw— 
John Williams. 4 rounds 
Louis .Asperin, 4 round Ted 
Suyder, 4 rounds; Ted Suyder, 4 rounds; 
Sailor Al Hoag, 4 rounds; Sailor Al 


Hoag, 4 rounds; Ted Suyder, 4 rounds;: 
Cliff Kramer, 4 rounds; Cliff Kramer, 4 
Clift Kramer, 4 rounds. 
Frank Farmer, 6 rotnds. 
J. Lohman, 10 rounds. 
Perdidas por puntos— 
1921. —Cliff Kramer, 4 rounds. 
1922.—Jack Mc Auliffe, 6 rounds. 
Totales: Matches realizados, 48; gana- 
dor por K. O., ganados por puntos, 
9; matches draw. 1%; perdidos por pun- 
tos, 2, 


Tom O'Rourke busca un 
adversario para Demp- 
sey 


| Tom O'Ronrke, secretario del “Repu- 

¡blic Atletic Clnb' romotor de Polo 

¡Gr embar G para Euro- 

(53 un o posado británi- 
, a Dempsey. 


¡ Aun confía en el éxito de 
¡su intento, de encontrar al hombre que 
pueda derrotar [a Dempsey, O'Rourke 
confía en que podrá preparar a un bo- 
xeador que pueda adjudicarse el cam- 
¡peonato europeo de peso pesado. 


Profesional santafecino 


1 
| 
j 
| 
j Se encuentra entre nosotros cl profe- 
[sional santafecino de peso liviano Eduar- 
do R. Freitas, el que desafía u los pro- 
fesional Abel Adán y Albretch ISoenig, 


A 


| Notas de Chile 


Antonio Salas se prepara 


El negro Salas, pugilista nortino de pe- 
so liviano, que en Iquique le soportara 
diez rounds de dura pelea al crack sud- 
americano Luis Vicentini, se sigue entre- 
nando con toda dedicación en el Capitán 
Alvarez Boxing Club, que cuenta en la 
Chacra Los Tilos con un blen montado 
gimnasio. 

Sus trabajos los hace bajo la dirección 
del ex campeón Manuel Sánchez, siendo 
ayudado por Armando Díaz y por los me- 
jores elementos de ese centro. - 

Juan Beiza desafía a Santiago Mosc: 

Señor redactor de "El Mercurio”. — 
Presente. — Muy señor mío: 

Ha de disculpar que nuevamente pre- 
ocupe la atención de Ud. para un asunto de 
mi carrera profesional; pero créame se- 
ñor redactor. que lo hago porque com- 
prendo su buena voluntad para atender 
a los que nos dedicamos al box profesio- 
nal. 

He querido valerme de las columnas del 
prestigioso diario donde Vd. tan dignn- 
mente dirige la sección deportes, para 
desafiar por quinta vez al campeón dei 
Norte don Santiago Mosca, pugilista que 
ni siquiera ha tenido la gentileza de con- 
testarme. 

Muchas veces he pensado que Mosca 
no quiere pelear conmigo por un mal en- 
fendido orgullo; como siempre-se ha creí- 
do ocupar el primer puesto entre los pu- 
gilistas chilenos, debe considerarme tei 
vez sin méntos para cruzar guantes con 
él; ahora para desvirtuar tan infundada 
excusa, séame permitido manifestar a 
don Santiago Mosca que él ha sido ven- 
cido por “fuera de combate”, por el ac- 
tual campeón sudamericano, Luis Vie: 
tini; el suscripto cayó vencido por el mis- 
mo peleador, “por retiro” al cuarto round 
sírvale además el siguiente recuerdo: San- 


A ————— —— AS 


con Mazzoni en el 


| SELECT BUEN ORDEN 


BERNARDO DE 


HOY 


FIKP 


A PRECIOS 


OMEEZÁ 


RIO DEL BOX 


tigo Mosca, venció a Manuel Sánchez por 


Y TODAS LAS NOCHES 


EL MATCH 


retiro al cuarto round, y yo por “fuera de 


combate” en el mismo tiempo, fuí ven-' 


cedor del ex campeón de Sud América. 

Estoy dispuesto, señor redactor, a pe- 
lear con Santiago Mosca en las condicio- 
nes que desee; sólo quiero demostrar a 
mis amigos y admiradores que haré cuan- 
to pueda por vencer a todos los que han 
caído bajo el puño de Vicentíni; con el 
campeón sudamericano no pretendo mé- 
dirme; sé además que éste, no quiere dar 
revanchas, lo que encuentro muy justifl- 
cado en un campeón de su talla. 

Pidiéndole mil perdones por la moles- 
tia que le impongo, ruego al señor re- 
ductor se sirva tenerme como su Affmo. 
y S. S. — Juan Beiza. 


Rathner a Londres 


El boxeador neoyorquino de peso me- 
diano, Augie Rathner, antiguo conocido 
nuestro, se embarcó ayer rumbo a Lon- 
dres, donde deberá medirse el 4 de ju- 
nio eon Roland Todd, el reciente vence- 
dor de Kid Ted Lewis y actual campeón 
europeo middleweight. 


Siki aceptó el desafio de 
Carpentier 


Battline Siki, según un suetto apareci- 
do en el diario: “L'Auto”, de París, ha 
aceptado el desafío que Carpentier le di- 
rigera el 29 de marzo. 

El “return match” se realizará el 16 
de septiembre en el Stadium Rúffalo de 
París. 


Mike Mc Tigue se embar- 
<a el sábado 


El vencedor de Battiing Siki, el cam- 
peón de Irlanda y Canadá, Mike Me Ti- 
sue, se embarcará de Liverpool el pró- 
ximo sábado, rumbo a Nueva York, don- 
de deberá medirse con Georges Carpen- 
tier el 14 de julio, por el título de cam- 
peón mundial de nesn semincsado. 


Joss Pratt, correcto profesional “welter” que el 12 del corriente cruzará guantes 


Avellaneda Park 
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ra vez a su adversario durante el déci- 


-D 


%|setra, P. Savatsky, este último de 


| de box de 
4 |de descanso, con guantes 
%|quedando la fecha y el lugar a elección 


Kid Lavigne fué el segundo 
campeón mundial “light 
weight” 


En la ciudad de Saginaw (Michigan), vi- primera vez.en su vida, un ring de boxea- 
vía un muchachito que, demasiado joven dores,” selicitó que le dejaran poner- los 
para trabajar, le agradaba' sobremanera guantes. Tommy Ryan, que éra un exce-' 
contemplar a su hermano quien, con bra- | lente muchacho, le dijo: ¡ 
zo vigoroso manejaba pesadas bolkas de —Ven, pequeño; más tardé podrás en- | 
sal, que. llevaba a bordo delos vapores orgullecerte de haber boxeado por prime-' 
del canal. Era el pequeño Georges Lavig- ra vez con Tommy Ryan. 
ne y su hermano Billy, ambos franco-, Instantes después, el pequeño Lavigno 
canadienses. enfrentaba al campeón; con la sorpresa 

Un día, el patrón de Billy pasó y obser- ' consiguiente, lo vieron abalanzarse, con una 


campeón Sudamericano y de su “sparring partner” Carlos 


ima fotografía del a 
oi Scaglia, quien se encuentra en viaje para esta 


energía y un corazón Insospecuado, gol- 
peando con ambas manos al cuerpo y al 
rostro de Ryan, como si fuera un expéri- 
mentado. pugilista. 

"Tommy. Ryan, sorprendido al principio, 


vó al pequeño Jorge que miraba con en 
vidia a los obreros. 

—¿Quieres trabajar con tu hermano? — 
le preguntó. 


Jorge enrojeció de placer y bien orgullo- 1 : 
so Senso cuando por la noche anunció a ' terminó por molestar, viendo que aquel no- 


sus padres que, desde ese día, era todo un ; vicio lo atacaba como sl no tuviera miedo 
hombre, como su hermano Billy. de él y se puso a pegar, a Su vez, Esad to- 
Al principio, las bolsas de sal le parccie- das sus fuerzas y con Le su Ea len= 
ron pesadas, luego, poco a poco, la muscu- | cla, para apaciguar los bríos de E gene 
latura del joven Jorge se desarrolló con una | Pero éste no parecía sentir los golpes y 
rapidez excepcional y no tardó +n manejar ¡ la primera lección se terminó sin que el 
las bolsas con la misma facilidad que su; a O podido quebrar a su 
y nuevo adversario. 
LS adoraba el] Después de la violenta sesión, Tommy 
boxeo y de tiempo en tiempo, en los días de Ryan se aproximó al hermano mayor, Bl- 
asueto, iba al gimnasio, donde tomaba lec- | ly y le dijo: 
clones con el celebrado “welter-weigh” de —¿Es realmente cierto que su 
aquella ópoca, Tommy Ryan. jamás se puso los guantes? x 
Un día, Billy dijo a Jorge: —Nunca — Je contestó Billy. 
—Si quieres, está noche te llevaré al|  —Y bien — replicó Ryan — a us- 
gimnasio Y me verás boxear con Ryan. |ted creerme; es un futuro campeón mun- 
Jorge, loco de contento, acompañó a sn | dial. y 
hermano y después de haber visto, por la | Y Ryan no se equivocó. 


hermano 


imnanager, Juan Barberis, Victorla 940, 
Zo. piso. 

—Ernesto Losada, aficionado de 59 ki- 
los, desafía al americano Jack Dhaime, 
de su categoría, a un match de box des- 
empate, a 5 6 10 rounds de 3 minutos, con 
uno de descanso, guantes de 4 Onzas. 

Caso de aceptar, el desafiado puede 


arreglar las condiciones en que ha de rea- 


Alrededor del match 
Dempsey-Gibbons 


Se anuncia que los arreglos para el 
combate Dempsey-Gibbons, que deberá 
celebrarse en Montana el 4 de julio pró- 
ximo, quedarán, definitivamente ultima- 
dos hasian= lizarse con el señor S. Sauanes, Ple- 

Le arena tendrá capacidad para 40.000 | cos 965. 
espectadores y los ingresos en concepto A 
de entradas excederán de 750.000 dóla- 
res. 


En mi condición de manager del aficio- 
nado Alfonso Rojas, acepto el desafío 
lanzado por el boxeador Luis María Lan- 
glois, a condición de que se realice la pe- 
lea antes del 5 de mayo y dejando a elec- 
ción del desafiante el lugar a producirse 
el encuentro. Contestar por CRITICA.— 
Aquiles D, Placeres. Ciudad. 


Según manifestaciones de su “mana- 
ger”, Tommy Gibbons, que tiene concer- 
tado un encuentro de box con Dempsey 
para el 4 de julio próximo, iniciará en 
breve una jira de exhibición que termi- 
nará en Shelby, Montana, en tiempo pa- 
ra empezar su entrenamiento en vista 
de aquel match. 


4 


En mi carácter de manager del boxea- 
dor Bartolomé Peirano, acepto el desafio 
lanzado por el aficionado Héctor Bermú- 
dez, con la condición de que se efectue 
el:match a 6 rounds, en lugar de $ y se: 
prohiban los golpes al riñón y a la nuca.— 
Contestar por intermedio de CRITICA, a: 
Oscar C. Bruzzo. Capital. S 1 


El boxeador de peso medio pesado Tom 
Gibhons, que probablemente se ¿medirá 
con Dempsey el 4 de julio próximo, ven- 
ció anoche por “knock-out” a Chuck 
Wiggins, en el décimo round. El encuen- 
tro fué suspendido por el árbitro luego 
que Gibbons había derribado por terce- 


mo road. 
— 


Desafios 


Alejandro Rossi, de-76 kilos, desafía e 
todos los aficionados de su peso y espe- 


ACADEMIA 
CENTRAL 
DE BOX 


Corrientes 1664 
Profesores de Box: 
Fernando Campane- 
Ella, de los clubs Po- 


eliminar y comprobar a quien le corres- 
ponde. el campeonato de San Justo de 
peso semipesado. 


En nombre de mi pupilo Joseph Sil- 
vestone, desafío a los aficionados J. Mas- 
la 
Academia Colson, y a F. Pizzolito, del 
Boxing Club Honor y Sport, a un:match ¡ 
$5 rounds de.2 minutos con 1 


5 Arturo Boñafont. 
de 4 onzas, 


Profesor de Gim- 
Ñ nasla; Les Flinn. 

Clanes generales y 
especiales a todas 
horas. 19 40 * 


El momento por que atravesamos es, tur- 


tísticamente, de una gran expectativa 
' LA CORRIDA DE RICO, MANTIENE LA SEGURIDAD DE QUE 
: EL CRAK PERMANECERA INVIC10 


EL ENTUSIASMO REINA EN LA ECURIE DE TIEPOLO. LAS ACCIONES DE MAMELUKE 
SUFREN UNA CONSIDERABLE BAJA. ST AYER NO TIENE CHANCE EN EL CLASI- 


El momento por que atravesamos es de 
gran expectativa en lo que a los centros 
turfistas se refiere. La victoria de Tió- 
polo y la corrida de Rico han sido los 
acicates mediante los cuales la tensión 
nerviosa de los aficionados ha llegado a 
su punto más álgido. 

Al par que las acciones de Mameluke 
sufrieron el domingo una considerable 
baja, las de Tiépolo hicieron creer que 
con ellas podía jugarse a la alza confia- 
damente. 

La corrida de Rico, que fuimos los pri- 
meros en noticiar ayer con rigurosa es- 
crupulosidad y exactitud, ha vuelto a su 
quicio las calidades de 'Tiépolo; ha he- 
cho más arriesgada e inconsistente la 
tan perseguida revancha de Mameluke, 
ha empobrecido la bondad de la corrida 
de Don Padilla y ha restado toda chance 
a Stayer, el crack de las pistas maro- 


fenses. ' 

Los 22” 3)5 en que Rico ha salvado los 
dos mil metros han sido una desagrada- 
ble nueva para los partidarios de los de- 
más campeones del clásico Otoño y una 
tranquila serenidad para la ecurie del 
erack, para los profesionales que en sus 
próximas victorias han de intervenir co- 
mo entraineur y jockey para todos aque- 
llos que desde la pasada temporada vie- 
ron en el hijo de Picacero el campeón 
capaz de terminar su actuación en las 
pistas sin =1 amargo de las derrotas que 
empañaron las campañas extraordinarias 
de fenómenos como Old Man y Botafogo. 


Las ratificaciones del Otoño— 
Ayer'a la tarde han tenido lugar lar 


 yatificaciones del premio clásico Otoño. 


No sin cierta sorpresa hemos visto que 
la extraordinsria corrida del pupilo del 
stud Condal, bien ha tenido la virtud 
de llevar ¡el desasosiego a ciertas ecuries 
ny hi tenido la suficiente elocuencia pa= 
ra hacerles olvidar de ratificar sus pupl= 
los en el próximo encuentro. donde Rice 
eréctuará su rentrée, . 
_Eñlo indica ante todo que un espíritu 
realmente sportivo anima a esas ecuries 
de Tiépolo, Mameluke, Stayer y Don Pa- 
éiila, donde a los adversarios se les ha= 
«e grandes y temibles precisamente por- 
que contra ellos se corre y que cuanto 


quás veces lleguen en pos de él al disco 


dal triunfo más grande y sólida será la 
ma del crack y más y mejor subrayá- 
do2 sus pres! E 

Además, y dicho esto en tono más 
hajc, cosi en secreto: en el turf lo que 
mo muero nunca es la esperanza, el re- 
cuerdo de corriúns sobresalientes que lue- 
go no se cumplieron en carrera contri- 
buys a cue ciurtas tentativas se even 
a la práctica y las derrotas de Old Man 
y Botafogo son siempre un ejemplo pa- 
tente y vivo de que los cracks como 
cualquier otro irracional puedea tener su 
minuto de desfallecimiento. 


Moreno y Arcurl— 
El cambio de monta del hijo de Pica- 


ENEE 


WALVWVERDE 
CIRUJANO - DENTISTA 


Operaciones sin dolor. — Los sába- 
dos días para los pobres únicamen- 
te. — Dentaduras completas, $ 50; 
obturaciones (emplomaduram), $ 5 3 
GRAL. URQUIZA 1855 
De9a1ydeldaSpm 


METODO BIOLOGIGO 


URETRITIS, prostatitis, sangre 
Enfermedades de señoras 


CONTRA INSUFICIENCIA 


SEXUAL 


Hombres FALTOS DE VIGOR o | 
IMPOTENTES extenundos, agota- 
don, débiles, ANCIANOS, recupera- 
rán infalihlemente su energía viril 
sistema fisloterápico del 
SIN MEDICA- 


con el 
Kurth - Fritz, 
MENTOS. 
Enviando $ 0.30 franqueo o per- 
sonalmente, recibirá método “Se- 
xual” sin membrete. Inst. Fis. Nat 
Triunvirato 515. Buenos Aires. 


¡ Mletier? no dejaba de causar cierta desa- 


1 
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CO OTOÑO 


cero no ha tenido mayores consecuencias 
en la apreciación de la chance del crack. 
Si Pelletier siempre fué considerado un 
jinete experto y de cualidades estimables 
no es menos cierto que Arcuri ha sido 
considerado el jockey clásico por exce- 
lencia, aún en las épocas peores de su 
actuación, cuando la suerte no se le mos- 
traba mayormente propicia. 

En este caso no hay ni el temor de un 
desconocimiento de las' características del 
animal a dirigir, dado que se trata de un 
caballo de gran mansedumbre, que sigue 
la carrera en cualquier término que no 
tiene mañas de ninguna clase y que pite- 


¡de ser considerado como una verdadera 


y perfecta máquina animal de regulación 
simple en lo que a rendimiento de veloci- 
dades se reficre. 

Hasta hace unos días la monta de Ri- 
co era de compromiso para Arcuri. El in- 
terrogante ¿por qué lo habrá dejado Pe- 


—No importa, ni tampoco me interesa; 
si Tiépolo és capaz de ganarle a Rico 
cuanto mejor sean los ensayos de éste, 
más valdrá la victoria del otro. 

De donde sacamos en consecuencia que 
si por la ecurle de Rico hay una serena 
seguridad, por la Tiépolo reina un en- 
tusiasmo capaz de cuajar en brillante rea- 
lidad las más utópicas empresas. 


¡Pobre Mameluke!— 


Ya ho “suena” Mameluke, ya no se ha- 
bla del hijo de Mojinete. Ya no se pesa 
sus probabilidades de triunfo como has- 
te hace unos días. Su derrota en la milla 
del premio América, no obstante haber 
caído con todos los horrores, y en un 


tiempo sobresaliente ha puesto reparos 
de sus futuras probabilidades de éxito. 

En el Jockey Club su propietario no 
es solicitado a opinar, como hasta hace 
muy poco lo fuera. 


Arcuri, el jockey de Rice 


zón y una explicable curiosidad. 
La corrida de ayer acaba de aventar: 


¡hasta la más remota idea de un fracaso. 
í Desde ayer el jockey Arcuri está perfec- 


tamente tranquilo. 
Pelletier ha perdido la monta de un 


NENESANASILINNS | animal que a veces toca dirigir una sola 


vez en la vida. 
Naciáano Moreno también está tranqui- 


¡lo seguro y conflado no tan sólo en la 


brillanta rentróée del hijo de Picacero, 
sino eL el éxito de su segunda campaña 
El caballo se ha hecho un caballazo y si 
antes corría como el viento, al decir de 
un viejo cronista pintoresco y caduco, hoy 


Jes un ventarrón aciclonado, 


El pedostal en que Rico asienta su fa- 
ma aparece por el momento inconmovl- 
ble y su silueta ha de recortarse más aún 
si eabe, contra la caballada flor que es- 
ta temporada amenazará en todos y cada 
uno de sus encuentros su título pomposo 


| de invicto. 


Por la ecurie de Tiépolo— 


Héctor Gandulífo de la Serna, propieta- 
rio de Tiépolo no se entibia por una co- 
rrida como la de Rico. 

—Mi afán — nos ha dicho en un mo- 

mento de sinceridad — no es ganarle a 
un animal que declina, sino a uno que 
se encuentra en el pleno dominio de sus 
medios, Grnarle a Rico demostrando éste 
no hallarse bien, empnalidecería la victo- 
ria de mi oscuro; poderle ganar en ple- 
na apoteosis de bondades sería mi mejor 
recompensa a tantos desvelos y a tanto 
cariño por el turf de mi país. 
—Pero vea don Héctor — le dijimos, 
| Pretendiendo reducir sus sanos y legíti- 
mos entusiasmos — que una corrida de 
qa 3|5 autoriza a un propietario a co- 
j brar el premio la víspera... 


| 
| 
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| Del 


El entusiasmo de sportmen como don; 


- El Cabaret más diVeriido de la capital 
80 BAILARINASPHOFESIONALES 60 DOS SELECTAS ORQUESTA 
-1hi> DE 2 PROFESORES TO 


fhe Vrtegraph Ámstrican Orchezta. Dirección: Maectro VITA 1 
Típica Griola. Direcrión: Maestro PETILL * u “ 0) 
SELECTOS NUMEROS CE VARIEDADES 
Todos los jueves, gran noche de malú — Extrac*dinario programa 
de varadades. — Reparto de novedosos juguetes A la ocnourrentia, 

GHAN SALON RESERVADO PARA FIESTAS Y BANQUETES 
SALONES RESERVADOS, ENTRADA INDEPENDIENTE 


entraineur Betancour nadie se 
acuerda ya; se le cree un utópico y un 
fatalmente derrotado en .encuentros ve- 
nideros de su crack, 

En cambio de Pelletier si alguno ha- 
ce memoria y al hablar del premio Oto- 
ño lo cita, es simplemente con aire de 
conmiseración y palabras de lástima. 


Con toda injusticia no se le perdona el 
haber dejado la monta de Rico y su ges- 
to, que al fin y al cabo es noble y me- 
rece respeto, dado que no es posible creer 
que el muchacho se haya equivocado en 
las calidades de uno y otro campeón, lue- 
go de lo que cada uno acaba de demos- 
trar; sino que realmente sabía lo que iba 
a perder dejando sin jockey al crack; su 
gesto decimos, es comentado despectiva- 
mente y mientras unos dicen: se pasó de 


para el tratamiento eficaz de toda: 
sean, sin drogas, inyecc'ones ni 
Hay que volver a la natural: 


Buenos Álres....... + 
Tucumán ........ +. 
Montevideo . .... . +. + 
Nacional ..... . . - 
Córdoba... a 
Buenos Aires ...... ... + 
Tucumán ....... +. -. 
Montevideo ..... + +. +. + 
Córdoba... +... «+. - 
Nacional ...... . +. - + 
Montevideo . ... 
Buenos Aires. ... . + » + 


Córdoba... .... . + 
Nacional ..... . . +. + + 
Buenos Aires .... . » + - 
Tucumán ....-. +. + 
Montevideo ..... . +. » + 
Córdoba. ...... +. - + 
Nacional ..... . . +. + +» 
Montevideo ..... . +. +. + 


ARAUREANA ARANA EARL AAA 
LOTERIAS A SORTEARSE EN EL MES DE MAYO DEL 
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vivo, otros afirman: no lo creía tan zon- 
ZO... 

Ni lo uno, ni lo otro a nuestro jutcio. 
Pelletier no pudo equivocarse en una dl- 
ferencia tal de calidades como la que 
existe entre Rico y Mameluke, sino que 
siguió las indicaciones que le dictaron 
su consecuencia y su agradecimiento, al 
entraineur de todos los momentos. 


¿Stayer está demás en la carrera? 


La pregunta tiene de parte nuestra 
una respuesta categórica. Sí;  cree- 
mos que -el tordillo está perfectamente 
de más en esta prueba y que Rico, Tié- 
polo, Mameluke y Don Padilla, por el mo- 
mento tienen mejor chance que el hijo 
de Enero. E 

El estado del pupilo de Maschio es in- 
mejorable; sus antecedentes dignísimos; 
pero, no ha largado carrera todavía el 
defensor del stud 19 de Abril y el co- 
tejo con campeones de la talla de los que 
acabamos de citar es demasiado severo co 
mo para no considerar atrevida y harta 
contraproducente con el correr del tiem- 
po; la presencia de Stayer en clásico de 
tales magnitudes. 

Lo más acertado sería marcar un com- 
pás de espera y aguardar los acontecl- 
mientos. Tapón así lo hace con Black 
Beauty y Tapón es un hombre que sabe 
mucho en achaques de turf y pesar pro- 
babilidades de éxito. 


¿Es una incógnita Don Padilla?— 


No lo creemos así nosotros. El hijo de 
Pipiolo es un campeón de méritos; un 
handicap horse temible que acaba de 
cumplir una corrida excelente y que vie- 
ne a tentar suerte en los clásicos. 

La tentativa es estimable y su chan- 
ce relativamente buéna, sobre todo lue- 
go de su corrida de ayer, que fué todo 
lo discreta que podía “esperarse, si tene- 
mos en cuenta la calidad de los campeo- 
nes que en este ensayo le sirvieron de 
“sparring partner” (el box está de mo- 


Don Padilla no estará demás en la ca- 
rrera, pero, ercemos también que su vic- 
toria de producirse (cosas peores se han 
visto), sería una sorpresa de grandes pro= 
porciones, 


¿Y luego?— . 


Y luego queda Brown, honra y prez de 
los petizos que en el mundo nan sido 
ayuda inestimable de Rico y enemigo 
sino de éste de todos los demás com- 
netidores. 

El hijo de La Gatita vale mucho sin 
veler lo que un Rico, y con razón di. 
ce de ambos el entraineur Moreno, en sus 
ratos de buen humor: tengo un crack y 
¡medio en mi caballeriza. 

'Tales son a vuela pluma y dentro de la 
literatura barata de las redacciones tur» 
fistas que mueven la pluma ante las exi- 
gencias del apremiante regente del taller; 
las consideraciones que sugiere a grandes 
trazos el clásico Otoño y que mantiene 
latente el entusiasmo de los aficionados 
en tcdos aquellos centros en que se dan 
a los quintos de segundo una importan- 
cia trascendental. 


Serpent, el hijo 
de Craganour. ... 


...Que fué umos de los altos precios 
de los remates del año 1922, se viene 
alistando despaciosamente para llevar a 
cabo su debuto tan pronto como su pre= 
paración sea lo suficientemente requerl- 
da para tal objeto. 

Serpent, como Luisillo, pertenece al 
stud Don Alfonso y según lo tenemos en- 
tendido, le merece al entraineur Rufino 
Coll una fe ilimitada por conceptuarlo 
poseedor de todo lo necesario para desta- 
carse en las futuras luchas hípicas en que 
va a intervenir. 

Llevando la monta del jockey Tortero- 


ENANA 


ATURAL 


tas enfermedades por crónicas quo 


ara poder vivir fuertes y sanos; en 


ella está cuando se necesita para la vida. a 
Pidan prospectos, So atiende de 9 a-12 y de 14 a 19. Prof. Naturalis- 
ta D. Carrera. — Rive“avia 6833. — U. T. número 2223 (Flores). 


CORRIENTE AÑO 
¡ Loterías | Día |Premios| Pesos 


4 39 50.000 
5 11 25.000 
7 50.000 
8 46 | 100.000 
9 | 19 25.000 
11 35 | 80.000 
12 1 25.000 
12 20.000 
15 19 25.000 
16 | 46 | 100.000 
17 20.000 
18 38 20.000 
19 11 25.000 
22 19 25.000 
23 | 20 80.000 
24 | 38 | 20.000 
26 11 25.000 
26 100.000 
29 19 | 25.000 
30 20 80.000 
31 20.000 


En las farmacias en sus dopósitos; 
6400 y 7008-Cabilio2171-Garay y 


lo y apareado “a su compañero Aldeano, 
que ya parece estar radicalmente cu- 
rado de los males que lo alejaron de las 
contiendas hípicas, el hijo de Crazanour 
y Serpiente, realizó ayer del lado "opuesto 
a las tribunas un ejercicio de 700 metros 
en 42” 4/5, como para que se vaya ali- 
vianando sin violencias que podrían re- 
sultar contraproducentes, 

Serpent convence más que todo por la 
soltura de sus movimientos, por su 'arga 
brazada que no es precisamente la carac- 
terística de los Craganour y por su her- 
mosó tipo, que a la distancia trasunta 
al campeón de calidad. 


Las hijas de Botafogo 


Todos los días de apronté llega el re- 
pórter de esta casa con su “paco” de 
noticias de pista y entre ellas indefecti- 
blemente aparecen los que se refieren a 


lo mejor que se conoce es la 


Inyección Baralis (Uretral) 


o que lo alejason de las Juchas hípi- 


Santa Fe 1699 y 4402-Rivadavia 
Lima-S2n Juan y Bos:0-E. Ríos 500 


cas en el momento más culminante de su 
actuación cuando su excelente máquina 
corredora iba.a producir más de un 
“event”... 

Caja que ya pareec no sentir en ADSO- 
luto sus dolencias, lo que significa de- 
cir que su cura ha sido eficaz, se traba- 
ja sin ninguna novedad y ayer hizo 1000 
Metros con Leguisamo, apareado en los 
primeros 700 a su compañero de techo 
Waal, pasando la distancia en 1' 3/5, 

Anotamos complacidos el detallo, por 
que los caballos probadamente buenos co 
mo el hijo de Sandal son necesarios en 
las luchas clásicas palermitanas. 


Hipódromo Argentino 


Programa completo depurado de forfall 
para la reunión del domingo próximo: z 


ese lote: de potrancas hijas del malo- 
grado Botafogo, y que se llaman Rasel= Primera carrera — 
da, Arquile, Monna Lisa, Shary Eyes, etc. ra: — 000 ¡metres o 
Y como esto viene ocurriendo desde miu- | Byng Boy 55 Toronto 55 
cho tiempo atrás, es el caso de preguntar | Nunca Más 55 Bergantín * 55 
a las respectivas caballerizas de todas| Libertario 55 Dominó 56 
ellas, qué circunstancias son las que in- | Masterstroke 55 Natalio Moses 55 
fluyen en impedimento para que ninguna | Largador 56 Fredy 55 
lleve a cabo el debuto. (Diamprad 55 Radiobo 55 
Muchas son las partidas de 500, 600] (Siempre 55 Seapa 55 
y 700 metros que llevamos anotadas re-]| Resero 55 Ligero 55 
ferentes a Raselda, Arquile, Monna Lisa, 55 (Atajo 55 
Sharp Eyes, etc. para que deje de lla-| Los Toldos 55 (Guetaria 55 
marnos la atención la tardanza en que 55 
incurren sus caballerizas al no anotar- | 
las- Segunda ciffrera — 1100 metros | 
¿Qué les pasa? ¿Pertenecen acaso to- ea 
das esas potrancas a la categoría de ani- | Oligarquía 54 Escobilla si 
males qué se dicen tardíos pero segu-| Carambola 54 Occltanta 54 ) 
ros... ¿O es que las caballerizas de las | La Tinta 54 Cartuja 54 
mismas proceden así despaclosamente y | Critique 54 Giselle 17 
con toda cautela para asegurarles un de- 
buto de seguro éxito victorioso? Tercera carrera — 1100 metres 
Si fuera así, pasaria; porque de lo con- 
trario, ya son muchas y continuadas las | Home Rule 54 Manet 5 | 
partidas a que han sido sometidas tales | Pretender 54 Rol de Tréfle 54 
potrancas sín alcanzar la forma máxima | Pesterer 54 Lanza Fuego 54 
requerida para el debuto y obligaría pen-| Fernan Flor 54 Sin Arrugas 54 
snr que no son los “portentos” de que se | Taraacón a be. Ñ 
habló con tantó entusiasmo cuando iban 
a realizarse las subastas de los prime- Cuarta carrera =—— 1500 metros 
ros hijos de Botafogo. | 
Queremos creer, sin embargo, que to- | Maneador 54 Waal 51 | 
das estas Botafogos serán dignas hijas'| Ayengú 54 (Pardón 54 
del gran campeón nacional. Guante Blanco 564 (Onerosa 52 | 
Y que, al no debutar hasta el presen- | Malpensao 54 4 
te, lo han hecho sencillamente porque sus ñ | 
caballeriza desean tener la seguridad del Quinta carrera == 1200 metros | 
triunfo para la primera presentación, E Z 3 | 
AER Galense $4 La Patria 52 | 
Decamps 54 Juventas 2 
El rengo Lepanto : x 
: mr a Sexta carrera — 2000 metros 
En su última presentación pública el 
hijo de San Jorge fracasó 2 consecuen- Burguesa 56 Favorito 52 
cia de haberse resentido de sus viejas | Cabarí 55 Or Fin 50 
dolencias, pero haciendo las del perro; ya Arancedo 54 Lens 17) W' 
está otra vez como. sl nada le hubiera | Doña Chela 54 Trotol 60 
pasado, dispuesto a reaparecer en breve| Ontal 53 Sufral u p 
haelendo suya, si se lo permiten, una de| Menard $3 Oferta 9 ' 
las tantas «pruebas handicaps de fondo 
que se disputan en Palermo. o E Séptim.. «arrera — 1600 motros ¿> 
Ayer Lepanto, llevando la monta del 
aprendiz Garrido, fué sometido a una Co- Hippodrome 569 Paddy “ 
rrida sobre la distancia de 2800 metros y Hipérbole 55  Jacobín “se 
«sin: sacar la cadera ni quebrar el es- | Místico 53 Incaguasa us 
pinazo”, como lo hace todo “rengolal”* | Rosy Queen 51 Chauilao us 
Cuando afloja, se pasó la distancia en Pashá 51 Luchana 2 N 
259" 4l5. Colastiné 49 Favorito * 4 
Reaparecerá pronto el ganador de la| Supremacia 47 E 
Potrillos de su año. 
ai Octava carrera — 2200 metros 
. ss. 
Noria sigue Hippodrome 58 Fidalgo 87 
. Hipérbole 54 Arrozín 'w6 
corriendo mucho| poxerosa 50 Ovidio ro 
— Red Wolf - 49 Yuyo Moro “4 
Cuando reaparezca esta hermana . de |. (Salinera 47 Doña Chela 43 
Ney E en SUFR tan sugestiva obtuvo | (Favorito 40 
su primera victoria, 1o será difícil pa- 
ra ella repetir tal ai Ea me de PA 
empeño privado viene siendo al If B 1 . h Cí 
sugerente. Ado 0 AÑ £1C y 18. 
Bartolo Olivierl, que tiene a su cargo 
la preparación de la hja de Saint Wolf === 


y Nenetto, la supone con justa razón do- 
tada de especiales aptitudes corredoras y 
asegura que su desempeño será destaca- 
do, aún en aquellas pruebas donde le to- 
que medir fuerzas con las mejores po- 
tráncas conocidas- hesta el presente. 
Noria, dirigida pop Su jockey Roberto 
V. Lanatil, ayer se ejercitó en 600 metros, 
pasándolos en 35” 35, pero sin ser re- 
querida á fondo, impresionando muy bien 
la soltura de sus movimientos que Son los 
de un animal dotado de poderosa má- 
quina. 


— 


Una potranca meritisima 


al prodigarse con Sibila. 
ha recortado que un día ganó clerto premio 
Internacional que no figura en su haber, 
por circunstancias bien conocidas, es segu- 
ro que la hija Santa Manía está llama- 
da a tener una figuración destacada en las 
luchas hípicas de un próximo fuluro. 

Santa Manía que al efectuarse la subasta 
de los productos pertenecientes al haras 
Las Ortigas, el año 1922, Mamó la atención 
por su hermoso tipo que la definía como 
una patranca de mucha calidad y que fue- 
ra adquirida por el principal accionista de 
la misma cabaña, don Ignacio Correas, 
para que, en su paso por las pistas, defen- 
diera la enseñanza del Iceache, yE emple- 
za a perfilarse con todos los caracteres 
inherentes al animal clásico... 

Y, efectivamente, ayer, como lo noticiá- 
ramos en nuestra edición quinta, al aludir 
a los ejercicios que se habían producida en 
Palermo, durante la tarde, Santa Manía 
pasó 1000 metros en el recomendable tism- 
po de 59”, venciendo a su acompañante que 
lo fué Bing Boy. 

Ese ejercicio sobresaliente de la defenso= 
ra del Iceache demuestra qué ya %e en- 
cuentra lista para debutar con el éxito qus 
lo desea el propietario de la misma, y que 
en consecuencia, no será difícil vcurre su 
inscripción el sábado próximo. 


El ganador de dos Copas 


Empieza a insinuarse y si continúa su 
training como hasta el presente allá por 
el clásico Belgrano que se disputará el 15 
de agosto, tendremos oportunidad de ver- 
lo al ganador por dos veces de la Copa 
de Oro haciendo acto de presencia y tren- 
undo en franca lucha con los mejores 
campeones de la guardia vieja. 

Así lo presume al menos, el entraineur 
Maschio que se ha desvelado más de una 
vez para obtener que mu viejo crédito Ile- 
gara a consezuir la conturación de esos 


si Baratiere, 


Padrillos, yeguas madres | 
y caballos de carrera E 


El padrillo El Pibe, los caballos en A 
training: Micmac, Raff y El Cobre; ya- 
guas madres por Cyllene, Polar Star, Old 1 
Mon, Jardy, Kendal, Val d'Or y otros, | 
servidas por El Pibe, José Eduardo y | 
Tamarindo y con productos de un año | 
al pie, hijos de los mismos, por liquida- 
ción total, se rematarán el sábado 5 de ! 
mayo, a las 14.30, en el local de ventas j 
del Hipódromo Argentino, donde se ex- Í 
hibirán desde el 27 de abril J 
Catálogo en nuestra casa. ¡ 
Adolfo Bullrich y Cía. 
v. mb 
] 


Liquidación de carrera 


* Ouro Preto, Brito, Mi Resto, Old China 
y Pipper Bud, por liquidación total del 1 
stud “La Cuquita”. Rumor, por orden ju- 
dicial y varios productos de otras proce- 
dencias, se rematarán el miércoles 9 de 
mayo, a las 14.30, en el local de ventas 
del Hipódromo Argentino. Oportunamen- 


te dotalles. 
Adolfo Bullrich y Cía. 
y. m 3 
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| Aun cuando el lote que disputará el 
| clásico La Madrid, base de la reunión 
[ próxima, es reducido, ofrecerá una atrac= 
| _Uvo: el cotejo de La Patria ton Juven= 
| tas, potranca ésta que termina de con- 
seguir su segunda victoria en excelente 
| extilo y a la cual no falta quien la sindi- 
| que como una digna antagonista de la 
| hasta hoy invicta hija de Dusty Múler. 
Las carreras restantes, nutridas en ins- 
cripciones, prometen, igualmente ofrecer 
más de un final reñido e interesante. 
Excluido el clásico, por habernos ya 
ocupado de él y desear hacerlo con 103 
últimos informes, pasado mañana, pasa- 
remgs a ocuparnos de las pruebas ordi- 
narías, a saber: 


Primera carrera 


VEINTIUN PERDEDOR SE HAN DADO 
CITA; DICHO NUMERO ES SUFI- 
CIENTE PARA CONSIDERAR POCO 
MENOS QUE UNA LOTERIA DAR 
CON EL GANADOR — FREDY, ATA- 
JO, SIEMPRE Y LOS TOLDOS, ES El. 
CUARTETO QUE MAS NOS.SEDUCE 


El sólo enunciar la cantidad y condi- 
ción de los inscriptos — 21 perdedores— 
es suficiente para considerar ardua tarea 
sofínlar el más indicado a obtener la vic- 
ioria. 

Tiene esta prueba mucha similitud con 
la disputada el 18 de marzo sobre una 
milla y cuyo resultado fué: lo, Gran Pl- 
Nlete, 20. Ñandipá, 30. Bergantín, 40. Fre- 
dy y 50. Atajo; N. P. nueve competidores 
más. 


Fredy no es! presentado desde aquella 
cportunidad y cuenta como en otras 0ca- 
sioñes, con ensayos de primer orden. Es 
un competidor que el día que “esponda a 
lo mucho que en privado anda, na encon= 

Aconsejamos, por consiguiente, conside- 
rarlo como uno de los autorizadus a aban- 
donar la modestísima categoría a que aun 
pertenece. 

Atajo, que como lo consignamos, escal- 
tó en aquel encuentro al pupilo de Pi 
nezzi, fué luego presentado en una dis- 
tancia anéloga a la que intervendrá aho- 
ra y cayó aventajado por Favorito en bl 
54” (pista barrosa). En dicho encuentro 
su caballeriza lo conceptuaba imbatible 
y quizás la táctica empleada de correrlo 
en punta, fué causa de Su derrota; con 
24 horas de intervalo se le prescntó nue- 
“vamente, siendo 40. de Ouro Preto, avan- 
tajando esta vez, entre Otros, a Ñu ven- 
cedor, Favorito. Posee una excelente co. 
rrida, pues acompañó a Mil Más en 160" 

. el día que el hermano de Lepanto descon= 
tó 2500 metros en 2'37" 4/5. Es un digno 
y muy serio rival que merece ilimitado, 
confianza al compositor Evaristo Rodrí- 
guez que lo tiene a su cuidado y que, Co- 
mo "está en racha” no es difícil consiga 
verlo trasponer el disco vencedor. A 

Siempre, a juzgar por la opinión que 
arrastró el 18 de febroro,—17.878 gana- 
dores—no respondió a lo que de él espe- 
raban, pues llegó confundido entre los 
no placé. Reprisa con una córrida a vo- 
lurtad de 154” 3l5, y es lógico esperar la 

¡ mejore en mucho. El hijo de Amsier-= 
dam por el alto concepto que siempre ha 
merecido a su ecurie, más que nada, pue-. 
de considerase un tercero en discordia 
que figurará en los puestos de preferen- 
cla. 

Los Toldos, es un inédito representante 

de la Petite Ecurie, que posta corrientes 
de sangre de primer orden:Elcano y La 

"Témpete, que ha demorado “en llegar” 

pero que finalmente parece encontrarse 

en condiciones de no hacer mal papel. 
Dias pasados como último retoque, pro= 

dujo una buena corrida a las órdenes de 

Pelletier, y en la cual con facilidad aven- 

tajó a su compañero de techo Chañaral 


“Una noche > Arabia” 


Ja bella actriz Alice Calhoun de nues» 
tro público ya bien conocida por Otras 
notables interpretaciones, resparece en 
“Uns noche.en Arabia”, película de fac- 
tura Vitagraph que estrena hoy La Now 
York Film Exchange en los principales 
cines del centro. 


Puede calificarse de altamente sugesti- 
vo ol argumento de “Una hoche en Ava- 
bia" y es seguro que ha de gustar. 


La familia Eberly, de la cual forma 
parte Diana Eberly, joven de gran belle- 
za y de temperamento romántico, viaja 
-por el Africa, Van a reunirse con el no 
vio de la joven, Albert Medford, un di= 
plomático con quen ella contrajera com 
promiso en Europa dos años antes. Un 
descarrilamiento del tren les obliga a de- 
tenerse en una pequeña población, y al 
visitar el bazar, Diana que,se separa in- 
advertidamente de sus padres, es salva- 
da de las impunidades de unos mendigos 
por un árabe de gallarda apostura, que 
desaparece luego misteriosamente. Este 
comienzo de idilio es causa de que la jo- 
ven deteste su futuro matrimonio con el 
diplomático, y aprovechando la serenidad 
de una noche de luna en el desierto, de- 
Jándose llevar por su imaginación, se po- 
ne un traje indígena y sale al campo, don 
de se encuentra otra yez con su héros 
que tiene oportunidad de salvarla nueva- 
mento de las garras de una partida de 
beduínos. Ella no le oculta que le ha ins- 
pirado una pasión vehemente y él tampo- 


co disimula que le corresponde, pero la 
Neva a su casa y la deja en la puerta, 


retirándose prudentemente. Al día si- 
gulente, gran sorpresa: se presenta ines 
peradamente el novio de Diana, y cuan- 
do ésta cree encontrarse en presencia de 
un petrimetre a la europsa, descubre que 
iu prometido no es otro que su héroe ára- 
be, a quien su trabajo de diplomático 
obliga a vestir de cuando en cuando el 
vestido del país, Empieza entonces un 
huevo idilio. Surgen las explicaciones y 
ella le confirma su declaración de antes, 
de que a quien quiere es al árabe que la 
| salvó, pero como éste y Medford son una 
| Iisma persona él caso tiene fácil expli- 
cación: la boda. 

El papel de Medford ez desempeñado 
por Herbert Heyes, quien realiza tuna des 
tacada interpretación en su rol- de árabe 
del desierto, demostrando su habilidad 
de gran jinete. 


Priscilla Dean cuenta 
E. : 
cómo entró al cine 


Podría decir que entró en la carrera 
olnematográfica bailando, Debutá en el 


sind de cuatro años, bacien- 


La reunión del domingo 
COMENTARIOS A VUELA PLUMA 


1 


en 1'40” 2/5 la milla; ayer nuevamente 
dió cuenta de éste pasando 1000 metros 
$ lado opeusto a las tribunas en 1'2” 
25 

El hermano materno de Le Temps de- 
be ser tenido muy en cuenta, pues su 
compositor Larrosa ve en él un producto 
de halagiieño porvenir. 

Si la carrera propicia como es para 
una sorpresa, se resolviera por un eleva= 
do dividendo, bien pueden Byag Boy o 
Dominó ser los encargados de producir- 
lo, sobre todo el representante del Icen= 
che que ya en ese tiro fué segundo de 
Agulleño en 1'52” 1/5. 


Segunda carrera 


POR SU SEGUNDO DE CARULI, SE 
DESTACA CÁRAMBOLA EN LA CA- 
RRERA DE POTRANCAS PERDEDO- 
RAS.— LA TINTA Y CARTUJA DE 
LAS CONOCIDAS SON LAS ENEMI- 
GAS MAS SERIAS. — OLIGARQUIA 
DEL ICEACHE QUE DEBUTARA 
CUENTA CON- BASTANTES PARTI- 
DARIOS.— 


La forma como termina de conducirse 
Carambola al ser vencida a duras penas 
por Carull, la señala como una inmejora= 
ble candidata para adjudicarse la prue- 
ba de “dos años”, perdedoras, La pupila del 
stud Gran Muitca ha seguido en perfec- 
ta estado y dificilmente conseguirán 
aventajarla en esta oportunidad. 


La Tinta que en sus presentaciones 
últimas termina de conducirse discreta- 
mente ocupando puestos de placé, es de 
las conocidas, una de las más serias ad- 
versarias, pero no creemos que si la pu-= 
pila del Gran Muñeca repite su carrera 
consiga ésta comprometerle la victoria. 

Cartuja, que conoce ya los puestos del 
marcador no es tampoco carta desprecia 
¡ble máxime cuando acusa algunos pro- 
gresos en su preparación. 

Es una tercera en discordia que 'las 
tendrá “en jaque” a las antes citadas. 

La ecurie Iceache parece dispuesta a 
que su pensionista Oligarquía haga su 
estreno, lo que significa que considera a 
la hija de Mellk en condiciones de me- 
dirse sin desventajas. Por nuestra parte 
podemos anticipar que se trata de un 
producto ligerísimo y la partida que pro 
dujo ayer de tarde recorriendo 700 me- 
tros en 42” no nos dejó mala impresión 
Puede lucirse en el estreno. 

Alrededor de Occitania, “otra debutan- 
te por Fisherman y Aguaviva que entre- 
na Miguez, se han bordado variados co- 
mentarios, existiendo algunos que la se- 
ñalan como muy indicada para poster- 


1 


gar la victoria de las presuntos favori- | 


tos. ¡Cuidado pues con élla, pues cuando 
el río suena...! 


Tercera carrera 


DADA LA POCA CALIDAD QUE HAN 
EVIDENCIADO LOS _ CONOCIDOS: 
PESTERER Y ROI DE TREFLE QUE 
SE DESTACAN EN LA PRUEBA SI- 
MILAR DESTINADA A LOS “NE- 
NES”, NADA NOS SORPRENDERIA 
QUE UNO DE LOS DEBUTANTES 
TARASCON O SIN ARRUGAS FUE: 
SE EL GANADOR DE ELLA. — 


Diez son los productos que han man- 
tériido su inscripción en el terver núme- 
ro. Entre ellos se da como segura la de- 
serción de Fernan Flor y muy posible la: 
de Lanza Fuego. 

En tales condiciones quedan como me 
Jores candidatos de los conocidos, Peste- 
rer y Rol de Tréflo. 

Pesterer fué 30. de Maneador y Luilsl- 
llo, mejorando notablemente con esa ec= 


tuación, sus carreras anteriores, cosa 
que bién puede obedecer a una evolución 
favorable en su estado. Ha seguido per- 
fectamente y debe comportarse bien. 

Con Rol de Trefle, se tuvieron hasta 
pretensiones clásicas y el hijo de Saint 
Emilión no se ha comportado de acuerdo 
a ellas. El corto descanso con que se Je 
obsequiara lo ha puesto hermosísimo y 
su compositor cree le ha llegado el mo- 
mento de rehabilitarse ampliamente. 

Si los antes citados no hacen más de lo 
que hasta “ahora, nada nos sorprendería 
verlos aventajados por los debutantes 
Tarascón o Sin Arrugas. 

'Tarascón, es un hermano entero de Te- 
són y Tartarín, que como aquellos, ha 
demostrado ser muy veloz, prueba de ello 
que al someterlo ayer a una partida el 
jockey Acosta, que será el encargado de 
dirigirlo, recorrió 600 metros a voluntad, 
empleando 36”, Es gran candidato el de- 
fensor del stud Cantón. y 

Sin Arrugas, ha tenido anunciado su 
debut ya, postergándolo, no porque Ssu 
estado no sea bueno, sino porque su 
compositor -quiere “hacer mosua” de en 
mada; si Corro, pues, es menester espe- 
rar de él un honrosisimo desempeño. 


Cuarta carrera : 

POR PRINERA VEZ RECORRERAN 
LOS “DOS AÑOS” 1500 METROS EN 
ESTA. CARRERA. — MANEADOR, 
GUANTE BLANCO Y WAAL ES EL 
TERCETO QUE NOS AGRADA. 


La novedad de la reunión, puede de- 
cirse, que la constituye la prueba de dos 
años ganadores, quienes por vez prime- 
ra correrán 1500 metros, con codo por su= 
puesto, 

Elo puede ser un serio: inconveniente 
para unos, los ligeros y flojos, y benefi= 
clará posiblemente al resto. 

Maneador que se impusiera en un can- 
ter dias pasados, revelándose un gran li- 
gero, cuenta con una corrida que si bien 
no es gran cosa — 1'35” — es bueno ha- 
cer constar que la cumplió a entera vo- 
luntad y por ello creemos andará pren- 
dido. 

Guante Blanco, q7e también parecía no 
poseer sino velocidad inicial, nos sor= 
prendió con su corrida preparatoria pa= 
ra este encuentro, pues “a piacere” re= 
corrió en 1'34” 35 la distancia y ayer 
aventajó a Mandasaya descontando 800 
metros en 46” 4j5. Muy buen ensayo. 
Ellos creen no perder. 

Waal, por sus antecedentes paternos, 
debe llegar sin inconvenientes a la dis- 
tancia; por otra parte la forma de impo- 
herse fuá sugestiva y la corrida que tie. 
ne — 134” 215 — la cumplió sin echar el 
resto. El pupilo de Maschio, será posible- 
mente el candidato de CRITICA. 


Sexta carrera 


ARANCEDO, QUE 1ERMINA DE VEN- 
CER COMODAMENTE; DOÑA CHEÉ- 
LA, QUE REPRISA EN PLENA FOR- 

_MA Y TROTOL QUE INTERVENIRA 
ALIVIADO EN EL PESO, SON LOS 
QUE NOS GUSTAN EN LA CARRE- 
RA DE GANADORES. 


» 
Ia escala de peso en que intervendrán 
los competidores de la sexta prueba les 
equipara fuerzas y es dable esperar en- 
tre ellos un final reñido e interesante. 

Arancedo termina de imponerse tan 
cómodamente, que ofrecerá, no hay du- 
da, serias resistencias antes de dejarse 
dventajar. El hijo de Asturieno no ha 
sentido en lo más mínimo ese esfuerzo 
y posiblemente seguirá la serie. 

Doña Chela que a raíz de su presenta- 
ción última que no estuviera de acuerdo 
con su actuación en el premio Criadores, 
fué “parada, reprisa en pleno estado y 
Aunque acuerda ventajas en el peso pue- 
de hacerse presente al final, obligando a 
emplearse a fondo al favorito. Las 'ten- 
didas” parecen haber modificado su ca- 
rácter y es por lo tanto aceptable candi- 
data. 

'Trotol, cuyas calidades se exajeraron 


tal vez un tanto; reaparece en plena for- 
ma, va liviano y llevará la monta le 
Acosta. Si lo facilitan en la delantera 
Puede “venírseles de un viaje. 

Ontal, aún cuando ho es “santo de 
nuestra devoción”, debe también ser te- 
nido en cuenta, pues su segundo de Fa- 
moso fué más que discreto dade el tiern- 
po en que la prueba se Corrió. 


Séptima carrera 


DECLARADOS. FORFAITS UNOS Y 
SIENDO DUDOSA LA PRESENCIA 
DE HIPERBOLE E HIPPODROME, 
QUE LLEVAN LOS PESOS ALTOS, 
«SOLO LIVIANOS DISPUTARAN EL 
HANDICAP DE LA MILLA. — NOS 
AGRADA ROSY QUEEN, VIENDOLE 
EN PASHA Y SUPREMACIA A DOS 
ENEMIGOS. 

La casi segura ausencia de Hippodro- 
me e Hipérbole, que eran los pesos ele- 
vados, dejará para competir en el han- 
dicap de la milla a una mayoría de li- 
vianos. 

Rosy Queen, que ha sido llevada a un 
insuperable estado y que se impuso en 
estilo excelente en su presentación pa- 
sada, nos parece colocada en condicio- 
nes de seguir la serle y esperamos verla 
tener una destacadisima actuación. 

Pashá que reprisando tras larga aAu- 
sencix ocupara el tercer puesto de Hipér- 
bole, actuará ahora con un peso reducido 
—lo correrá el aprendiz Garrido—y en 
tales condiciones nos resulta uno dé fos 
más serios rivales de la hija de Lo Ña- 
tita. 

Supremacia no necesita de mayores re- 
comendaciones, pues fresca está en la 
memoria de los aficionados su reciente 
carrera en pos de Hipérbole. Los tendrá 
apurados y al menor descuido pude aven- 
tajarlos. z 

Colastiné que reaparece con una dis- 
cretísima: corrida y ya liviano, es. un can-| 
didato af que recomendamos tener muy 
presente. 


Octava carrera 


EN LA PRUEBA DE DESQUITE NOS 
PARECEN ESTAR MEJOR COLOCA- 
DOS HIPPODROME, PODEROSA Y 
RED WOLF. —-SI SALINERA CO- 
RRE PUEDE ALTERNAR CÓN EXI- 
TO TAMBIEN. 
La forma cómo viene comportándose 

Hippodrome en cuanta carrera disputa, 
le asigna enorme chance en el handicap 
de fondo. El hijo de Mojinete soportan- 
do mayor peso termina de correr honro= 
samente, Producirá excelente carrera en 
esta oportunidad. 

Poderosa vuelve de nuevo a las pruebas 
de donde no debió salir por ser en las 
que más se ha lucido y lo hará en plena 
forma. Su corrida es de primer orden y 
ofrecerá seria resistencia al defensor del 
Condal, no sorprendiéndonos que lo de- 
rrotara. , 

Red Wolf, ausente desde prolongada 
relache, llega con una corrida de 2'41” 
315 en la distancia que es de esperar me- 
jore en mucho Es un tercero en discor- 
día 'que»recomendamos tener presente. 

Si Salinera interviene, dado el poco pe- 
so que cargará no es mala carta, sabre 
todo si puede seguir sin inconvenientes 
el tren en el centro del grupo para apro. 
vechar sus ligerezas al final. 

Como lance puede hacerse presente 
Arrozín que está corriendo mucro. 

A, Martínez, La Plata. — Tiépolo de- 
butó el 8 de mayo de 1921, llegando no 
placé en una prueba de perdedores; el 
25 *de septiembre salió de perdedor en 
1100 metros, el 30 de octubre corrió en 
ganadores sobre'1600 metros y fué ter- 
cero; luego en una carrera análoga el lo. 
de noviembre sobre 1500 metros entró 
cuarto. El 20 de noviembre ganó sobre 
1100 metros su segunda carrera y luego 
el premio Coronel Pringles (1200 metros 
el 8 de diciembre), el clásico General Al- 
vear sobre 1000 metros (diciembre 18). 

Reapareció el 19 de marzo de 192, 
siendo 20. de Pacú, con el que iba en 


do papeles de niña en la compañia de 
Jefferson. Mi madre era una de las pri- 
meras actrices de áquel tiempo: —May 
Preston Dean, — representaba el primer 


sido creado por Dorothy Donnelly. 


Al la edad de doce años entré al cine. 
Un día hablando con un amigo en la 
puerta de un teatro de Broadway, fuí pra 
sentada a Philips Smalley, el marido de 
Lols Webar. Me preguntó sl me gustaría 
trabajar en el cine. Yo le contesté que sl 
y empecé a representar papeles de niña 
én las películas, 

Después volví al teatro, ballando unos 
seis meses en el “Follies Bergére”, Roy 
teatro Fulton de Nueva York, 

David W. Griffith, me vió bailar y me 
propuso que bailará en una de sus pro- 
ducciones. Este puede considerarse que 
fué mi verdadero debuto en la escena mu 
da, porque el Sr. Griffith me dijo que de 
la misma manera que podía bailar, po- 
día también actuar. Más tarde firmé un 
contrato en California para filmar come- 
dias de un rollo; después de seis meses 
pasé a la Universal trabajando con Eddie 
Lyons y Lee Morán. Un día Lois Weber 
buscaba un tipo de vampiresa para una 
producción tiulada “También tú y yo” y 
decidió darme el papel a mí; de está ma- 
nera pasé de la comedia al drama. 

Pareció que mi trabajo gustaba al pú- 
blico y la Universal decidió hacerme una 
“estrella”, 

Mi primer película fué “La mujer de 
dos almas”, mi éxito más grande “La Vir- 
gen de Stambul”, “Fuera de Ley”, “Con- 
flicto", “Miel Silvestre” y “Bajo dos E 
deras”. 


esta película cómica que hoy volverá a 
pasar por la pantalla de los cines Callao 
Capitol, Gaumont y Mignon. 

Hay, indudablemente, en este film, co- 
mo dijéramos en ocnsión de haber sido 


La última Joya Universal que he filma- 
do es “La llama de la vida”, que creo 
sinceramente es una de las mejores que 
he hecho. 


po 


Nueva tolerancia en la 
terminación de las sec- 
ciones vermouth 


La sociedad empresarios de cines está 
tramitando ante la Intendencia Munici- 
pal y Concejo Deliberante una nueva to- 
lerancía en la terminación de los espec- 
táculos de los llamados vermouth. 


Las negociaciones que están bien enca- 
minadas y parecen que darán como re- 
sultado una tolerancia para terminar la 
sección vermouth los días sábados, do- 
mingos y festivos media hora después de 
la fijada ahora. 

Este pedido se hace en virtud de la cos- 
tumbre que há tomado el público de con- 
_gurris tarde a Jos espectáculos. .. - 


exhibido en privado, una cualidad inne- 
gable sobra los naturales defectos de to= 
do productor incipiente. Esa cualidad es 
su “vis cómica” de gran efecto y en ex- 
tramo original y en todo y sobre todo 
el honor de ser la primera producción 
cómica nacional que explota la manera 
yanky de producir películas de esta cla- 
Be, aprovechando recursos aparentemen- 
te fútiles y que, sin embargo, son el al. 
ma y la base de éxitos definitivos. 
AGuignol Portelio" mo es una produo. 


pa 


Una encena de gran efecto en el film “Guiñol porteño”, ouyo estreno ha oonstítul- 
do un triunfo halagador para la productora Atalanta 


“GUIGNOL PORTEÑO” 
Estrenó ayer en los cines principales 
papel en “Madame X” después de haber [18 nueva filmadora nacional “Atalanta”, | 


ción perfecta, pero en ella hay margen 
para, de acuerdo con el estilo que le ha 
dado carácter, producir otras de inesti- 
mables méritos financieros, Esta es ya en 
sí un filón por sus cualidades cómicas 
y la acertada dirección escénica, que 


a e 


, 


muestra una predisposición elogiable pá 
ra llegar a producir buenos films. 

El asunto explotado nace en un estudio 
cinematográfico, carente de argumento» 
sensacionales. En lo que pudiéramos lla= 
mar el prólogo hay más de un indiscu- 
tible acierto cómico. 

Siete actos de que consta esta come- 
dia, no son, sin embargo, demasiados pa= 
ra un asunto tan ligero, porque en pri= 
mer lugar el metraje.no es excesivo y 


luego sl asunto ssiá hecho con tan bue- 
V 


A 


der participar da tal proyecto. 


el padre con Valentín, éste es visto pór 
Carmen, quiea .encontrando candidato 
DFOpicio baya sus coqueterias, entra 91] foriea DUTAbla .. 


TUTO OPTICO 0397, 
¿ses que ofreéós a 


GRATIS MN MS GRATIS 


Jegalmento por Médiccs Ocnlistas en consultosios partículazcs. — Consultas 
ds mañana y tard, — Procio con áerecho al examen médico y roceta GRATIS. 
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a ada: 
a las 12.30. 


08) 


yunta en un handicap de 1600 metros y 
a partir de esa carrera fué siempre p1i- | Fez, está posta: aumentó mucho su poder: 


mero, de los compromisos siguientes: 
Diciebre 10: prémio Coronel Pringles, 

1200 metros. Diciembre 25: premio Gene- 

ral Alvear, 1000 metros. Eñero 7 (1923): 


handicap, 1100 metros. Febrero 11: hañ- (pecto, la vimos hacer una partida rajadora. 


dicap 1600 metros. Abril 29: clásico Ams- 
rica, 1600 metros, 


.» y 
Hipódromo Temperley 
NOTICIAS GENERALES 
Solicitó patente de iockey Juan Pérez, 
que ha corrido cón éxito en 'Témperley, 

San Martín, La Plata y Chascomús. 

Como lo noticiamos, A. Polola, que viens 
de San Martín, también solicitó patente 
para correr en. Témperley. 

Es una rotación de profesionales que 88 
buscan la vida donde mejor les conviene, 
cosa que hemos venido pregonando ya: 
Nada de antagonismo entre las «omisiones 
de las instituciones hípicas que no están 
patrocinadas por el Jockey Club. Deben 
ayudarse mutuamente, procedieado a base 
de reciprocidad, hacer lo mismo que los 
comerciantes “vecinos: pedirse uno a otro 
mercadería cuando no tienen en Su uero- 
cio 

Los profesionales que no, pueden ganar 
en San Martín, van a 'Témpericy y vice- 
versa. Lo mismo pensamos respecto de los 
caballos, 


Petite Folle reanudó- el training; posi- 
blamente hará su rentree el domingo próxl- 
mo. 


Se habla mucho de Marchanta. Está año- 
tada en 14 “Perrera” y si no gana en esta 
carrera ya le puede nir buscando marido. 


Revistero es un deshecho; lo debían lar- 
gar al campo. 


La pista está en inmejorablea condicio» 
nes. Se ve que Don Fortunato la afeita 
un poco. De tarde én tarde le pasa la ras- 
tra de dientes, la de ramas y la cilindra. 

Los paréjeros, encantados de la vida, des- 
arrollan sus velocidades con regularidad. 
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$ Novedad con aritos imitación Lentes Carv E » 
«Lenges fublime 4% | Lentes Sublime O() | corto oro, es 20 
ra her ab oro 14 kies, 0 8 2 | Lentes Carey, roo 4f 
Léotos Sublime. J(), o Es D | sorto acero, a 8 16 
ero reforzado. Lento: a 
"lentes Bnblime. Ej | Lentes Sublime > Y lramorao aca 
e $ de plata Sovk. $" 663... $ 
(AAA A 


Anteojos vro reforzad 

14 ktc». arquí- 13 | Anteojos 
sos imitación. 6 q] redondos,” 

Anteojos bro 14 kilates, | Anteojos 
. reforzado, a pe: 10 avalados, 


imitación, ro 
doñdo u'oral, a 


y BUJES DE SEG 


VIDAD DEL 
INSTITUTO OPTICO Ol 
350, FLORIDA, 350 


- . Ho.Confundir rro unir] 
41 número despachan en el día, 


” Modelo N.o 3 


«Modelo N.. 6. 
ANTEOJOS CON- VIDRIOS 


Carey. 93 rrontados al aire sin aros 
n.$ «| Anteojos oro 14 2] 
Carey, Y. Kktes., matixo, $ 


$ Anteojos oro 14 
ktes, refora., $ 
Ántaojos de pla: 
3e Suvá, A, 3 


10 
5 


A e AS A 
NOTA: GARANTIZAMOR que todos los artículos: que ofrecomos son do la 
calidad. == Además 


'ODAS Ins. recotas son preparadas 
UBIDAD PATESLADOS, 


SUVA 


IGULISTICO * 


Desposada, novel pupila de Ricardo Suá- 


locomotivo. No tardará en ganar. , 


Viuda Alegre sienspre farrista; anda me- 
tiendo Barulld en las pistas. Lo más de as-; 
ñ 
y 


El programa para la matinal del domén« za 
go es atrayente. En todas las carreras ve- 


| mos plétora de inscriptas, lo que hace di- 


fícil la elección de lós candidatos a gAna-.. 
dores. Ñ 

En la prueba inicial, a disputarse sobre 
1000 metros, vemos con chance u Tabacal,i 
que está entrando segundo; Je ganó una; 
vez a Afufa y después a Boy Rum, el de la 
gran cuestión. El domingo le saldrá £a- 
nando Valgris, que anda uña enormidad 
en privado. 

Se puede producir la sorpresa de Mistle= 
tos, aunque dice su entralneur, S. Fonseca, 
que se le ha venido al puelo Y n> Corre cow 
mo antes. 


| 


y 


A 
y 


4 
4 
¡ 
je 

Como lo Mpenfamos. Abhesge cambió de | 
categoría: ahora se “arrejunta” cón 108: 
cracks, en la carrera grende. pl 

El domingo tendrán que deja” jirones 
de energías los contrarios, que son; Pop, 
Mo, Careturo, Alfereta, Gorostiaga, Antúco, , 
Festivo, My Victory. Alfería, Cayó Pledra,' 
que pegó la vuelta al pago, procedentó de 
San Martín, donde hizo buena campaña, 

Se encontrarán, en esa carrera, tres here 
manos: Abbesse, Alfereta y Alfería, ION treg 
hijos de Alférez. y 


Después de un merecido descanso, TeAnu= 
d6 el training la yegya Cienfs, que entrehs 
Salvador Gómez. 


Ivor, que se mancó en el transcurso de: 
la carrera última “gue disputó, ha mejorá= 
do de sus dolencias y comenzó a vareAris: 


Chimborazo anda mucho-en privado, Pa=. 
ra el domiago próximo le ha salido una ca--. 
rrera muy favorabla. El más serio enemigo 


que lleva es El Héroo, hijo del celebértimo; 
Larrea. 


nas intenciones que el espectador pasa 
un agradable momento presenciando Jas 
hazañas del megro Boykin y las graceja- 
das de los otros intérpretes. 

En suma “Guignol Porteño”, es un film 
que gustará mucho al público, pues apar= 
tándose de los trillados asuntos de ca- 
baret, arrabales y milongas, preseñta 
otros, no por poco advertidos faltos de 
gran interés, al entrelazar hábilmente lo 
cómico y lo grotesco. 

"Guignol Porteño” es la primera p 
ducción artística de la amante prod: 
tora “Atalanta” a la que no és dificil 
augurar una vida de progresivo éxito si 
continúa adaptando asuntos cómicos de 
tan buen efecto como este. 


“El fire? 


Mañana viernes hará estrenar la Uni- 
versal Film esta película de su marca Je- 
wel, adaptación a tna novela de un di- 
fundido escritor yanky. 

Muy pocas veces se ven en el reparto 
de una obra tantas “estrellas” reunidas 
como las que el público podrá ver en es- 
ta ocasión. 

Trataremos de explicar en pocas líneas 
el asunto desarrollado en esta producción 

En una población cercana a una Bran 
ciudad, la familia Rodríguez vive modes- 
tamente pero sín carecer de nada; Ccom- 
pcnen esta familla, además del padre y 
la madre, dos varones y dos chicas de 
fas cuales una de ellas llamada Carmen 
es una coqueta perfecta. 
Carmen:ha flirteado con todos los jó- 
venes del pueblo y su última conquista 
es Ricardo Sánchez un arquitecto joven, 
serio, medesto y que la ama con Jocura. 
Llegan sus relaciones a un grado tal, que 
Carmen ha consentido en comprometerse 
con él, pero exigiendo que tal compromi- 
so no llegue a conocimiento de las perso- 
nas que no forman parte de la familia. A 
pesar de las precauciones tomadas, el 
compromiso llega a oído. de Pedro Ramí- 
rez, un comerciante rico pero algo cor- 
pulento, a quien tal noticia destroza el 
corazón, pues ama a ¡Carmen y ésta has- 
1 hace poco tiempo fingía corresponder- 
e. 

Mientras tanto, llega al pequeño pus- 
blo donde víve la familia Rodríguez, Va- 
lentín González, un antiguo vecino, que 
hh estado en el extranjero durante ya- 
rios afios y qué viene convertido en una 
persona sin escrúpulos y conquistador de 
mujeres, Hace una visita al señor Ro- 
dríguez con el fin de discutir con él la 
formación de una compañía petrolera en 
la Argentina, pere el viejo Rodríguez le 
manifiesta que le falta capital para po- 


Durante la conversación que sostiene 


constituyen la parte más emocionante de 
Hutchison realiza verdaderas proezas, 


motocicleta que Hutchison realiza 
salvar un precipicio. Acompaña 
chinson una bella actriz que; 

cado en otros films de esta: 


o 
escritorio del padre por quien és presen» 
tada a Valentín. El padre lo invita a co- 
mer con ellos y después de la comida Car- 
men y Valentín se apartan de los demás, 
haciendo caso omiso de la presencia de 
Ricardo, novio de Carmen. |, 

El poco escrupuloso Valentín conside- . 
ra que puede usar 1 Carinen comio JEb- 
irumento para llenar sus fines y le pro- 
mete casarse con ella y llevarla al extrab- 
jero una vez que haya formado la com= 
pañía petrolera. “Valentín trata de inte-> 
resár a los comerciantes del pueblo en 'u 
empresa petrolera, pero recibe de todos ; 
la contestación de que solamente contan-. 
do la compañía con un secretario com-; 
petente y que sea además una persoña * 
honrada y conocida de ellos, intervendrán ' 
en dicho proyecto. Al saber esto Valen-| 
tín trata nuevamente de conseguir dal 
ayuda del padre de Carmen y se lo pide 
a ésta, quien le promete hacer todo lo po- : 
sible para que $u Padre sen el secretario; * 
de la compañía. 1 
Es este el principio de la ruina.del pa- / 
dre, que se desarrolla en medio de: las*' 
más curiosas intrigas y cuyo final es 1á-*' 
teresante y ejemplar. qe 


“Contra viento y marea”; 


La Fox Film de la Argentina nos dará; 
a conocer en el curso de este mes la: 
producción especial, cuyo título nos sir=* 
ve de epígrafe. 4 


Es una película que tiene a Charles 
Jones como protagonista principal y en 
la que Eileen Percy desempeña un intés? 
resante rol. 


“Contra viento y marea", 


esta bañado. 
en un antiguo y sensacional mejodrs 
ma norteamericano llamado: “The Fast 
Mail”, obrá de un acreditado dramatur: 
go que fué realizada en el teatro antes 
que en el cine, “A pesar de haberse té=- 
nido que introducir al tablado una loeo=¡ 
motora que corría a toda velocidad”, eso. 
es lo que dicen los informes- yanken. 


“El huracán —. 
de la mue 


pS 
Gran éxito ha venido obteniendo esta 
película en series presentado. porila 
ciedad General Cinematográfica 1 
que se han estrenado ya los diez prime= 
ros. episodios. 5 
Durante el curso de la semana, se din 
rán a conocer el once y doce serie, que ; 


este film deportivo en el que Charles 


Una de ellas es sin duda el salto en 


a ES 


Jueves 3 dé Mayo de 1923 
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El JUEVES SANTO EN BILBAO 


Damosésta támbién 'interecsanto nota gráfica.de la procesión colebrada el día del 
Jueves Santo en Bilbao, donde eáte año se celebró la festividad religiosa con la 
solemnidad de las vecés :anteriores. Lo curioso es que en una de las andas o 
“pasos” se lleva a cuestas. a los doce apóstoles cenando con toda tranquilidad, 


comp puede apreciarse 


HUMORISMO 
EXTRANJERO 


LA'CARESTIA DE LA VIDA INGLESA EN LA CARICATURA _ 


Es una costumbre pero muy inglesa aquella de salir los dos novios a encargar 

“la torta de boda”, una especie de pastel gigantesco indispensable, tanto como el 

cura, para la celebración del matrimonio. (Aquí las “tortas” se dan después, én el 

curso de la-vida matrimonial). En esta fotografía vemos al duque de York, 

segundo del rey de Inglaterra y a su novia Lady Elizabeth Bowes Lyon, que 38 

casan en esta semana, en busca de la famosa “torta de bodas” que esta vez ha 
sido regalada por una famoso fabricante de galletitas de Edinburgo 


EL CENTENARIO DE UN POETA === 


“Los deportes de la nieve se han puesto de moda en el Guadarrama. Vemos arri- 

ba; grupo:de “skieurs” dispuestos a comenzar la carrera de prueba. En el centro: 

algunos devotos sierra y de la nieve presenciando las pruebas de las carre- 

ras de “skis”. Abajo: los corredores don Ricardo Arche, D. Alvaro Lobo y D. José 

María Lliencres, que obtuvieron los tres primeros lugares en la clasificación de la 
prueba efectuada el domingo 18 dal actual 


¡Casos y cosas de don Ramón Bemeguer 


(3 de mayo de 1071) 


- 


El catalán, con esa facundia y esa verbosl- 
dad que Dios les ha dado a los de su ilus- 
tre raza os tendrá una hora o dos hablán- 


í Ante todo recomendamos a nuestros lec- 
¡tores que se abstengan de. citar de cual- 
«quier modo. a Ramón Berneguer, conde de 
a a un catalán. Damos: el conse- 


Jo.pótque-tiabunos lo qua se. viene encima, | de júbilo y de palabras, de aquel: glorio- 


doos continuamente, con la boca ¡henchida 


Le Goffic, el escritor francés que estu- 
viera-el año pasado en la Argentina, pro- 
nunciando su discurso delante del monu- 
mento-del gran posta Teodoro de Banvi- 
Me, cuyo centenario se ha celebrado hace 


— o. 3, Un tanto “hecho” 


so don Ramón Berenguer 1, conde de Bar- 
celona cuyos restos mortales yacen en la 
catedral de la muy faruosa ciudad y cuya 
historia, de gloriosos hechos y disgustos 
| domésticos, vive impresa profundament3 
en el corazón de todos los catalanes habi- 
dos y por haber, 


Legítimo orgullo tienen los catalanes al | 
tener tan alto concepto de su Ramón Ber- | 
| meguer 1. Fué, efectivamente, un ilustre 
| personaje por donde se le mire. En la épo- | 
[ca en que vivió en que todos eran unos | 
| bárbaros, Ramón Berneguer logró elevar el | 
| condado de Barcelona a un grado de cul- 
tura y «de civilización extraordinaria. Si 
| culturalmente Cataluña era grande bajo la 
| éjida favorable de su conde, políticamente 
¡no lo era menos. El señor Berneguer do= 
¡ minaba, más o menos tranquilamente, gran 
i parte del actual Sur de Francia, hasta los 
| confines de Navarra, un buen.trozo de 
los Pirineos y, hacia el Mediodía sus afor- 
tunadas tropas llegaban hasta Murcia, pe- 
¡gándole' a los árabes recias palizas. En 
| 1058, Barcelona era ya una ciudad adml- 
rable y Ramón Berneguer se daba el luj» 
de 'echar los cimientos. de su catedral an- 
te unos nueve arzobispados, de Francia y 
de España que le obedecían. El papelón 
catalán surcaba el Mediterráneo. Las Ba- 
leares eran tierra cats'ana, las tropas de 
Berneguer empezaban a desalojar a los 
árabes de la región de Zaragoza, donde se 
hallaban instalados los muy insolentes; en 
1068, se pactaba la “Tregua de Dios” y, no 
contento con este adelanto cultural sobra 
el salvajismo de las costumbres de la épo- 
ca Ramón Berneguer daba su código de 
los “Usatges”, monumento de sabiduría y 
de justicia que bastaría para inmortalizar- 
lo. Se comprende que, con todas estas glo- 
rias de Berneguer, un catalán tiene por lo 
menos tres horas de contínua charla ensal- 
zando a la gran figura nacional. 

Y sin embargo, tanta fama en tan lar- 
go y glorioso reinado y, en el fuero ínti- 
mo, una serie de desgracias. D. Ramón no 
tuvo suerte para las cosas de su'hogar. 
Empezó por el hecho de que Su abuela no 
le dejó gobernar en paz hasta que se le 
ocurrió morirse a la buena señora. Como 
había empezado muy joven su gobierno, la. 
wefora. Ermesindis, su abuela  ¡la- suya! 
dióle bastantes disgustos. 


Después, el gran don Ramén Berneguer, 
se casó con doña Isabel, hija del conde de 
Bexlers quien se murió en el año de 1050, 
después de dejarle tres hijos. Los dos ma- 
yores se murieron y el tercero, precisa- 
mente el que le quedó vivo, no dejó de dar- 
le disgustos y contrariedades a su ilustrs 
padre. Pedro Ramón se llamaba este jo- 
ven. En «$ año en que murió dofa Isabel. 
Berneguer no era de los que podía estarse 
sin esposa legítima. A reina: muerta, ral- 


1 
na puesta. Se casó, por amor,fdicen, con 
una ilustre dama, llamaba doña Blanca. No 
se sabe bien lo que'pasa, pero lo cierto es 
que tres años después don Ramón Berne- 
guer repudia asu mujer y la manda a 
paseo. Para hacer esta pequeña -canalla- 
dita doméstica alegó que no: podía seguir: 
casado con doña Blanea porque había ve- 
nido a deseubrir que eran parientes!... 
Doña Blanca clamó y gritó en :catalál 
auténtico, y su gritería fué hasta Roma 
El Papa, que compadeció a esta Aeñora, 
gxcomulgó solemnemente al cando, de: Bar» 
celona y a su nueva mujer,.porque hay 
que advertir que don. Ramón había .heoho: 
toda esta comedia para poder casarge con 
la que fué su tercera mujer, doña, Alniodja. 
"Tampoco fué feliz con la tercera. Resul.' 
taba que doña Almodis era una dama, bas- 
tante bella, pero:que era ya un crepúscu- 
lo y:.. había venido al matriraunio con 
una colección de hijos: tenidos con su pri- 
mer esposo. EE y 
Los líos domésticos que se signieron san 
fáciles de explicar. Dofa Almodis: querís 
dar la preferencia a sus hijos y no a los que 
Berneguer había tenido con su primera 
jer. 
rain el joven Pedro Ramón ante los 
avances de su madrastra, no encontró me- 
jor método para evitar disgustos que su- 
primirle la existencia a la esposa de, su se- 
for padre. Efectivamente, tal día como hoy 
del año 1071, sucedía una espantosa trage- 
dia catalana en el palacio del señor de los 
catalanes. Don Pedro amón, que se halla- 
penetró furtivaments 
a la estancia en que: dormía su madrastra, 
y, procedió a. estrangularla. Como el siste» 
ma no dió rápidos resultados, terminó de- 
gollándola en su propio lecho, lo yue como 
ferocidad es ferocidad. ( 
Desde aquel momento, al enterarse, él 
ilustre Ramón Berneguer, de que el hijo 
de su primer matrimonio era Un asesino 
vulgar, y al enterarse de que el hijo.de su 
tercer enlace era ya tan bruto «que le, de- 
cfan “Cabeza de estopa”, empezó a: morirs> 
lentamente, de pena, dicen, a los cincuenta 
y dos años de edad y cuarenta y «uno de 
gobierno. 


La. justicia de .paz de 
Vicente López 


La verdad sobre una denuncia 


En nuestro número del domingo 29 del 
mes Pasado y con el título de “Una alcal- 
dada en Vicente López” publicamos una | 
información que nos fué .proporci 
por una persona a quien crefmos:en.po- 
sesión de la verdad. Sin embargo no ha, 
sido así. Sea pór ignorancia .o mala fe, 
el hecho es que esa persona tergivérsó | 
los hechos en una forma reprochable. 

Hemos tenido en nuestras manos todos | 
los elementos de juicio y vemos que las ¡ 
cosas no han ocurrido en la forma -rela- 
tada. En el juzgado de Vicente 1ópez se 
presentó en juicio el 4 de abril el Sr. Car- 
los Coronado demandando por.- desalojc 
al Sr. José Mair. Se citó a audiencia. pa- 
ra el día 18 del mismo mes y. en el Juicio 
de' cómparando el demantado -réconooió 
ádeudar dos períodos-vencidos, :'Se cum= 
plió con lo que establece. la ley y- en 
prueba de conformidad el Sr Mair-fipmó 
el acta. Eso es todo. Ni se han'vulnera- 
do los principios de justicia, ni se ha 
atropellado a nadie. El juez de paz titu- 
lar Sr. José María Bados y el secretario 
señor Francisco Fernández, son dos ca- 
racterizados vecinos que gozan del más 
alto concepto por:su corrección de proce- 
deres y recto criterio. z 


Tearao. COSMOPOLITA 


Género del Folies Bergeres: de: París 
nteresante conjunto femenino -:1e| 
cantantes y ballarinas 


Hoy: Gran éxito , 


“Chofer... al Cosmopolita”” 


Función .completa,; $: 1 


3 -' BUSCANDO “CASA 
Cara que-pone el agente arrendador cuando un cliente le pregunta por un 
departamento...” + ¿ x 


=> 


LOS. SAQUEADORES 


—Cliente. — Los: precios al por mayor' han «bajado. ¿Por qué no bay, usted 


suyos? * ! 


los 
: —Vendedor.' — Por” este nó. oigo bien. 3 


¿ LA: GUERRA AL PUBLICO 
Gallina; qu. conoca sy negocio». =— Imposible por cinoo chefines! Tal vez pue= 


niques, 
bía terminado! 
¡A Puna de, Londres). 


da decidirme a poner uno, por nueve po 
'* :¡C6mol ¡Yo “eref: que: la guerra ha 


—MI" quese, dal Ms 


Usa 


o 


ceos artísticos. La prensa de España fué 


; mente, el actor Enrique Muíño, por sus 
modalidades típicas, no obstante la confe- | 


Los elogíos a 
Muiño moles- 
tan a Alíppi 


En el viaje que acaba de realizar la com- 
pañía argentina de sainete Muiño-Alippi, 
por tierras españolas, pudo, ese conjunto, 
recoger la expresión de la simpatía con que, 
en la madre patria, miran nuestros balbu- 


Kenerosa, por cortesía, para con nuestro? 
cómicos y nuestros saineteros, Y el hom- 
bre representativo de-la jira fué, natural- 


sión de su oriundez hispana. 

El actor Alippi, que asumo en el elenco 
las funciones directivas, pasó, como es ló- 
gico, a segundo plano. Es un intérprete 
eficaz en alguños roles, pero no tiene, co- 
wo Muíño, una personalidad pintoresca. 

Alippi, a fuer de cómico, padece de una 
vanid3d inmensa. Sus relagiones persona= 
les con_su socio no son my sólidas, pues 
tadie ignora en el ambiente teatral que, 
ÍÁ raíz de un serio disgusto, estuvo por 
€rustrarse, una vez llegada a Montevideo 
ta compañía, el viaje a, España. Se dice 
que todos los elogios prodigados en: pri- 
mer término a Mufño, durante la excursión, 
“fueron para Alippi un continuo suplicio. 

De retorno entre, nosotros, la empresa 
de:un teatro dedica a los viajeros una ve- 
lada y he aquí que el encargado de ofrecer 
la demostración se refiere, también en pri- 
mer término, a Muíño. Nosotros encontra- 
mos esa especialización con el actor his- 
panocriollo muy natural. Pero Alippi- n3 
es de nuestra opinión. Y él y sus amigo3 
han: creído advertir, en el discurso del 
ofrendario, una intención aviesa contra su 
persona. Carlos M. Pacheco, que fué *l 
orador, en esa circunstancia, nos escribe 
para desvirtuar las versiones que algunos 
han hecho circular al respecto. Nosotros 
publicamos la aclaración, por Aeferencia | 
hacia Pacheco y para verificar hasta qué | 
extremo conduce la vanidad en el “cabo-| 
tinage” Y ya se sabe que es regla de la 
vanidad, ser mayor cuanto menos méritos 
la justifican. 

Digamos, además, que si Pacheco aceptó 
el rol de orador fué, precisamente, porque 
su exclusión del repertorio de Múfño-Alip- 
pl le permitía pronunciar algunas palabras 


Ae elogio, sin que se lo tildára de agradecl- tivos generales de nuestra existencia, de | llevando gente al Cervantes, llenándose 
la cual empiezan a participar, aparecien- noche a noche la elegante sala. 


do extremoso, Pero nuestros cómicos poco 


LOS ESTRENOS DEL SMART: “DE TI GRE A TIGRE” 


La compañía Simari-Franco estrenó, en 
La sección intermedia de anoche, la pieza 
Do tigre a tigre”, original de los jóvenes 
autores Eduardo Trongé y Bartolomé Cat- 
táneo. La obra en cuestión, de carácter 
francamente dramático, fué muy bien re- 


tronada ayor e 


cibida por le concurrencia que llenaba to- 
talmente la sala del Smart. 

Colonia chaqueña, en plena selva. El ho- 
gar del hombre de Europa, laborioso y ho- 
nesto, enclavado en aquel rincón de la 
barbarle. Indiada sometida a regafialicn= 
tes, embrutecida y maltratada. Y, domi- 


tensa sólo lograban incorporar al concepto 
de la vida y de la cultura universal las 
vagas formas de una riqueza semisalvaje, 
detentadora de crudas ambiciones, promo- 
tora del afán audaz de los negocios, sordi- 
dez y materialismo sok e los que se cons- 
tituyó la gran etapa de nuestro progresu 
comercial y agropecuarlo, ya es la hora d3 
que vaya dando paso a la sertna legiti- 
midad, de otras fuerzas espirituales cuya 
desorientación no descalifica la importan- 
cia que invisten, incorporándose a los mo- 


entienden de delicadeza. 

He aquí la aclaración del popular sal- | 
netero: y 

“Mayo 3. — MI caro Guibours: 

“En su edición de aver, un diario de la 
tarde publica un suelto casi acusándoms ; 
de haber omitido, en mi saludo de la otra 
noche, al actor y amigo Alippi, cuando | 
hablé con franco y honrado entusiasmo da 
la jira que acaba de realizar por España el | 
binomio del Buenos Aires. 

“Suspicaz y con “nuances”-de- acritud, 
que no comprendo; me presume, el sueltista | 
dolorido, -porque'mis. piezas ng: hayan:sido | 
representadas en aquella excursión. Y 


pone mal, el cronista, pues estoy muy cu- | nO está cansada de los mánoseos del SMO% 2 nccsitas' $ Inglesds Por hoteles y pen- 


rado de espantos en lo que se refleré a 
clertas susceptibilidades. 

Sl acepté la invitación de "homenagtar” 
con mi saludo a los actores amixos, creo 
haber demostrado prescindencia absoluta, 
de todo resquemor. 

“Para mayor cloridad, y aunque no pén- 
saba publicar las cuartillas qus lef ante 
el público, te las remito, a fin de no dejat 
dudas al respecto, 

«Tu amigo afmo. — C. M. Pacheco.” 

“Honorable público: 

“Fa querido la empresa del Apolo que 
sea yo quien dirija la palabra a los seño- 
res Mulño y Alippi, para ofrecerles este 
simpático homenaje de bienvenida y a fa 
que han elegido blen, pues el modesto au- 
tor a quien tal honor se ha conferido, se 
halla en ventajosas condiciones Ae sinceri- 
dad para los brillantes artistas que reRTe- 
san a su tierra: ungidos Por el aplauso da 
la madre patria y listos para seguir en la 
conquista de nuevos triunfos. Así también 
la empresa del Apolo, es evidente que no 
ha buscado, como suele hacerse, el propio 


Ímena¿e, ya que A 
beneflelo, pretextando el home ¡ta el último rincón del paraíso, hoy tiene 


las carteleras de este teatro señalan el en- 
tuslasmo de un éxito sonoro Y reclente 
Por 'ambas circunstancias; por ser esta 
empresa la inicindora del saludo núblico y 
por ser el que lo expresa un uutor des- 
vinculado del repertorio que ellos presenta- / 
ron en España, obtiene esta manifestación 
el valor de esa doble sinceridad que no| 
slempre resalta y 50 impone como fuor- 
za esencial de los actos humanos. 


, de 'Ocas, que 
“Me congratulo, pues, profundamente, ¡mo pl y el prestigio ad! 'uf logrado 


dirigirme yo a Mufño y Alippi, sintetizan- 
do en sencilla frase de simpatía y de gra- 


titud la onda vibrante del afecto que esta | debe tantas asri 


sala rebosa para ellos y para los compa= 
fieros de arte que vúelven de tan signi- 
ficativa cruzada. S 

«La Babel del Plata, que es esta gran 
Buenos Aires, en su pintoresca complegi- 
dad, que suele causar el asombro de los 
que miran hacia el futuro, no ha desvir- 
tuado, a Dios gracias, por la descomposi- 
ción de idioma y de costumbres, el ca- 


| acabable onda de sonidos que van cantando 


do con formas reveladoras de las grandes 
cualidades heredadas, firmeza ardstica que 


y se impone en trozos vigorosos e indiscu- 
tibles. 

“Así, señores, el teatro nacional, que ayer 
nomás surgió a la luz de nuestras activi- 
dades y es hoy, más que ina promesa, una 
bella realidad. 

“No es el caso de internarse en la especu- 
lación crítica de sus aspectos y sus defec- 
tos; la verdad es que viene nutrido por 


¡jugos ES de este gran seno C0= Anenes llegadas las huestes fo 


pióso de la Jpven América, cuya carne aun 
“Mempo, clásico autor de glorias y deca» 
dencias. Es un teatro nuevo, con artistas 
nuevos y acaso a este' teatro, hoy indis- 
ciplinado y un tanto áspero, lo sea dado, 
en el mañana, delinearse sutil y verdadera- 
'mente estético en la escena del mundo. 
“Dejemos, pues, que haga lo que haga 
este momento fábrica, que ya vendrá el 
momento del análisis crítico a encontrar la 
parte morbosa y a desentrañar Jos limpios 
valores. : de 
“Entretanto ya podemos colocar nuestro 
índice sobre la significación meritoria de al- 
gunos. Esta misma sala, casi cuna del ac- 
tual arte dramático argentino, tiene su his- 
toria de estremecimientos frente a la obra 
precursora y al triunfo resonante de nues- 
tros dramaturgos y de nuestros"actores, de 
modo tal, que ahora, levantando los ojos a 
este techo y concentrando mi atención au- 
ditiva a través del gran silencio del recuer- 
do, me parece escuchar el eco de aclama- 
clones pasadas y como una inmensa, in- 


la gloria de los que fueron. a 
“Desde la primera butaca de platea has- 


el Apolo una de aquellas vibraciones fe- 
lices ante el éxito y ante el esfuerzo. 
«Enrique Mufño y los suyos, regresan de 
un viaje representativo y, sobre todo, re- 
presentativo-personal, por lo que él mismo 
significa como expresión independiente da 
un arte típico argentino. El ha Nevado el 
colorido y la sensación de una manera ar- 
tística, propla y local, eficaz y Yeldera co- 
así lo confirma el triunto 
lalcanzado allá 


por este actor, a quien el público porteño 


-adables horas de emoción 

“(rey profundamente en el teatro popu- 
lar como verdad inicial de nuestro arte es- 
cénico y creo en estos artistas quo llegan al 
corazón del pueblo y lo sacuden, cascabe= 
teando la risa de sus creaciones O Aarran- 
cando la lágrima artística que sabe des- 
ltilar el corazón de la muchedumbre. 
«Y cuando estos artistas se van, o cuan- 
ldo vuelven, honroso es saludarlos, Agra- 
i decidos de que sean portavoces de nuestra 


lor esencial de la raza cuyas característi- 
cas siguen. como profundas y potentes ral- 
ces, alimentando las florecientes ramas, 
con la savia quijotesca de atávicas hidal- 
sufas. Y asf, los artistas crlo'los emprenden 
la aventura a través del mar y así el pueblo 
de Madrid abre su corazón y sus brazos A 
los argentinos, en quienes siente sus reto- 
fios de la selva americana por ellos con- 
quistada con cruz y Con sangra, de cuya 


fecundación las tierras indias comienzan | 


a exalar frescos y suaves aromas que el 
mar, en su valvén eterno, deja ahora, en- 
dulante y espumoso, scbre las mismas pla- 
yas de donde salieran un día las famosas 
carabelas, firme la proa al occidente, y 
tendida entre el azul de cielo y mar, la más 
azul mirada del soñador invicto. 

Ya es la hora en que estas tlerras de 


BA-T2- 


Dirección: 


NS 


Mme. B. RASIMI 


Debut sábado 5 de mayo 


Revista en 2 actos y 29 cuadros 


300 trajes de Mme. B. RASIMI 


l vida espiritual en esos tronos de la farsa 
Í diaria que es nuestra vida y será nuestra 
honra, porque si algo valemos y nos sobre= 
| vivimos, será por el espíritu de nuestra 
*hora.... complicada por tantas transiolo- 
nes. Ayer entregábamos a su inmortalidad 
luna gran figura de nuestra humana co- 
l media; hoy detenemos el hálito de aquella 
' grave tristeza, para recibir, cor cariño y 
esperanza, con otras flores más alegres, a 
este núcleo de artistas, en cuyos pechos la 
' ausencia del terruño debió trabajar todo 
un vacío que se llena con el aura feliz de 
este agasajo. OS 
Amigazo Muíño: aquí, bajo su alero 
cuéntenos algo de los madriles y chale de 
aquellos claveles aura que ya está junto 
a sus cardos.” 


m 
ERA : 
u 
LEF. 1170 RIVADAVIA 


«-GEGLAN 


OAR!... 


América ,cuyas palpitaciones de vida in- 


= 


nante y temible, la figura del comisario de 
policía, dueño de vidas y haciendas, sin 
otro contralor que su propio capricho, el 
policía suele ser, en los territorios nacio- 


melodramas: es decir, el traidor. Su maldad 
no reconoce límites: así, encarcela a un 
buen trabajador italiano y viola a su hija, 
ho sin antes haber entregado la esposa 


Males, el más temible elemento de intran-= | de aquél al afán lujurioso, de su sargento 
quilidad. Su arbitrariedad impune malogra | Esto, en la vida puede quedar impune, 


La escena final de “De tigre a tigre”, pieza dramática de Trongé y Cattaneo, es- 


n ol Smart . 


pero en una comedia, no. El malvado co- 
misario recibe la muerte de manos de El 


¡ Toba Moroti, el indio de blanco rostro, vás- 
tago de caciques, quien, enamorado de la 


hija del colono, venga, en el policía, el 
ultrajado honor de su amada. 

Drama simplote folletinesco, de procedi= 
mientos un tanto anticuado y trazado A 
brocha gorda, sin mayor hondura en los 
caracteres ni mucha verosimilitud en las 
acciones, interesa, ello no obstante, en tó- 
do momento, ya por el exotismo del am- 


| biente, de fuerte colorido, o ya por lo 


punzante de las situaciones dramáticas 
conducidas con destreza, que acredita en 
los autores un mayor dominio del oficio 
que el evidenciado en anteriores produc= 
ciunes.. Obra muy teatral, directa, la «de 
los señores Trongé y Cattáneo logró con- 
mover al público, a: pesar de que ciertos 
detalles—esos risibles indios de teatro, por 
ejemplo—parecían conspirar contra ello. 
En resumen: otro éxito para el Smart, que 
hará buen “partenaire” con “El rey del 
cabaret”. 

Los intérpretes se condujeron, en gene- 
ral, correctamente. ¡Eva Franco estuvo 
acorde con su personaje en todo momen- 
to; la señora Volpe no da a lo que dice la 
expresión que le cuadra y parece siempre: 
la característica de “Tu cuna fué un con- 
ventillo”; Simari” realizó una divertida 
“macchietta” de policía rural; Franco en- 


con frecuencia la labor del pioneer” es-]carnó con justeza: su difícil papel de YA 


forzado, cuya. rústica casa es mia etapa 


Toba Moroti; Tomás Simari un tanto In- 


en la conquista sin armas de la civiliza- [seguro y gritó demasiado, quizá por ello 


ción. y 

El comisario és, en la pieza de Trongé 
y Cattáneo, el “barba”—y el “De tigre a 
tigre” las luce ¡Juengas—de los -antiguos 


“PARISQUIJAZZ”, EN 
EL CERVANTES 


“París quí jazz”, al ser estrenada por 
la compañía de revistas de M. Volterra, 
mereció el honor de ser profetizada como 
un éxito duradero. Esta vez las previsio- 
nes no han fallado en lo más mínimo. La 
suntuosa revista que tiene tantos facto- 
res de éxito y entre otros el “Kama Su- 
tra”, o exhibición de desnudos, continúas 


| “París qui jazz” será representada en 
*las dos funciones de hoy, pues hay una 


|surge sorprendente del confuso panorama | vermouth extraordinaria a las 16.20 y... 


hasta nuevo. El próximo estreno será el 
de la opereta "Phi - Phi”. 


MADAME RASIMI 
DEBUTA 
EL SABADO 


si 


de Mme. Rasimi, se desparramaron lal 


slones. La incomparable Madame juzgó 
prudente y útil conceder un día de asue= 
to a su gente. Lo que es ella, inmedia- 
tamente se puso a trabajar activamente, 
Instalada en el teatro de la Opera, donde 
han tenido que volver a habilitarse de- 
pósitos para el material que no funciona= 
ban desde los tiempos en que habían: 
grandes compañías líricas. Mme. Rasimi, 
que es la actividad en persona, da los 
últimos toques y preparativos para poder 
debutar el sábado, conforme a lo anun- 
clado con “Bonscar”. 

No habrá ensayo general La obra es 
lo misma que acaba de hacerse en el Ba 
Ta Clan de París y los artistas se la sa- 
ben al 'dedillo. A lo más, úna pequeñas 
evoluciones de conjunto en-el nuevo es- 
cenario, 


LAS NUEVAS BAILARINAS 


| 


mismio; muy correctos Otegui y García. 
Vistosa la decoración. 


R. O. 


INAUGURACION 
PRIVADA DEL 
SARMIENTO 


A pesar de los esfuerzos realizados 
por los constructores triplicando el per- 
sonal y trabajando sin descanso para en- 
tregar* el nuevo teatro Sarmiento en”el 
día de hoy, ello ha. sido materialmente 
imposible. 


Falta aún una cantidad de pequeños 
detalles que en conjunto hacen que re- 
sulten muchos y por lo tanto, la empre- 
sa arrendataria no sabe aún fijamente 
-_ mañana se presentará el señor Vil- 
ches. 


Eñ cuanto a la inauguración privada y 
recepción que debía efectuarse hoy, ha 
sido postergada para mañana a las 16 
horas, por pedido especial de Vilches, que 
desea asistir al acto. 

/ 


ma-,| 
fiana Casas y sus huestes que día a día 
se ven engrosados con la incorporación 
de nuevos elementos: se trata de “El le. 
go de San Pablo”, zarzuela en tres ac- 


de del que fuera en su época uno de|no había comenzado a preparar la obra 
los. maestros más célebres; nos referimo»s | que reemplazará a la que está hoy en el 
2 Manuel Caballero, que en esta obra|cartel y la noticia era exacta, como es 
ha derrochado melodías y romanzas como |exacto' que hoy no ensaya. 


para satisfacer al más exigente melomó- 
no, aunque el intérprete revienté.” - 


ha de lucirse ya que-sobre todo-la re- 
posición se hace para él. 

En cuanto a “Los estudiantes de amor” 
se sigue preparando con toda meticulo- 


sidad para ser estrenada a mediados del |rio de Parravicini y sus huestes. 


presente mes y así tener durante las fles- 
tas patrias una novedad absoluta. 


|El homenaje 


3la que se representara el sábado en el |! 


¡cétera, es un espectáculo magnífico. Y lo 
¡dice quien sabe mucho del “metier”, 


[PARRA EN PLENO 


9 sobre el próximo estreno y esto se debe 
Gorgé tíene un gran papel y a fe que|a que “E! stud misterioso”, que llega 'a 
las 38 representaciones, atrae 'noche a 
noche tanto público como si recién se 
estrenara. -——-- - > 


bellule" ha vuelto a dar animación y en- 
tuslasmo a la sala del Politeama, feste- 
jándose noche a noche la divertida y lu- ¡ 
josa opereta, El mismo público ha. de-( 
cretado que “La danza” seguirá por mu= 
cho. tiempo más. 


da especial. No'es frecuente, en efecto, que 


“EL CERDO 


FLA MUJER : 
QUE PERDIO. + 
LA MEMORIA 


Escobar ha traducido una pleza de 
vault, el autor de “La chocolaterifa”, 
ha titulado “Le mujer que perdió la 
moria”. E 

Entendemos que el fecundo autor y tr 
ductor lo destina a doña Camila... no M 
bemos si por el carácter de la pieza o h 

J lo que se refiere a los beneficios que rebl: 
bió de: Berisso y por lo visto olvidó. 


PEPITA MUÑOZ 


a Belisario 
Roldán 


La seda de mañana en 
el Liceo 


Mañana se realizará en el Liceo una 
función de homenaje a la memoria de Be- 
lisario Roldán y cuyo producto íntegro se 


deditará al fondo que se reune para eri SE RETIRA 
e de ontieda al malecradasesaritor| DEL Ñ ACI ON. A 


como símbolo perdurable de la simpatía y á 

la admiración populares, que-le siguieron| Ja señora Muñoz, actriz de ca 

siempre 1 través de las actividades todis | que con muy buen criterio el:empresarlt 

de su vida, ya en el orador insuperable, ya |Carcavallo había, elegido para su elenco; 

en el poeta de versa fácil y pegadizo, ya |se retirará del Nacional, ofendida po 

en el hombre de teatro cuya,incorporación |en log repartos se le asignaban papeles. 

al mismo atrajo sobre la escena criolla la | significantes. " + A 

atención de gentes que antes no Se PIt-1 Creemos que el Nacional pierde an 

ocupaban de ella, menospreciándola. mento muy estimable, Ae que ha A En 
Se representará, en la velada de maña- poco tiempo la 'señóra Muñoz hubi 


na, “La virgen de la pureza”, que la coms |; a 
pañía de José Gómez repite con sostenido eta e a 


éxito noche a noche; Manuel María Oliver 
pronunciará una conferencia referente a 
la compleja personalidad de Roldán; Xa- 
vier Bóveda leerá una poesia alusiva; Pa- 
rravicini declamará un monólogo y Glorin 
bayardo recitará algunas producciones del 
yute extinto. A esta función ha prometido 
hacer acto de presencia el presidente de Ja 
república, Será, sin duda, un bello home-' 
naje, realzado en el mismo escenario donde 
Roldán conguistara sus dos últimos triun- 
fos dramáticos: nos referimos a “El puñal 
de los troveros” y.a “La virgen de la pu- 
reza”, hermosas expresiones de su talent 

Referente a esta última e innegable cua- 
lidad de Belisario Roldán, creemos «pert: 
nente referir esta anécdota, no publicada 
aún: 

Era en la redacción de la vieja *Tr- 
buna” de los Vedia. Tertulia de redactore: 
de la que formaba parte Leopoldo Lugo- 
nes, Se hablaba del talento, de lo que éste 
sicnifica para triunfar en el mundo. 

—No lo crean ustedes—dijo Lugones. 
El talento no es, ni con mucho, todo en 
la vida, Otras cosas hay más valiosas: la 
voluntad, el carácter, por ejemplo. Si fue- 
ra verdad lo que ustedes dicen ¿qué no 
sería Belisario Roldán, que es el: hombre 
de más talento que tiene el país? 


Mme. RASIMI | 
Y “ARCO IRIS” 


Ayer hemos tenido una sorpresa Ima- 
yúscula; Mme. Rasimi, la «famosa direc- 
tora del Ba-Ta-Clan, ha declarado que 
“Arco iris”, la espectaculosá revista con 


NA 


ANA 


Se garante el 
míento de un nuevo $n- 


bello. raclón + dias! " 
á de la 'caspa y e 
A : elón Inmediata del 


B Depósito y ventas Montes de 


III IIS 
cAS2nanes 


TEATRO COMEN 


Compañía de aainetes, zarzuelas y. 
revistas. E 


Hoy a las 18 y 28 
El caballero: 
dela Rosa ' 


A las 20 y 45: 

“Las Corsarias'” 

A las 22 a 

La alegría de las 
jeres 


San Martín la compañía Velazco, “es ex- 
cepcional”, Así como suena, y agregó que 
como presentación, asunto, visualidad, et- 


Aa 
ño EIA E ES 


Debuto de Grit Carlen (b: 

¡a moderna). Grandioso- éxito 
do célebra.troupe de Liliputionses 
rusos en el ballet La rosa ro] 
El acorazado misterioso, La: 

Chelo, Smerlape — (conju 

cerdos amaestrados), Los cu: 
Browning, Adami Partner y ti 

la ocmpañía. Platea, con entrada 
$ 1.50. A las 21, gran éxito de toda 
la nueva compañía. — Entra 
general, $ 1.50; paraíso con:asien* 
to, 0,50. y E 


II 


Se ha dicho que el elenco del Argenti- 


Primero, porque po hay nada decidido 


Claro está que así se explica el jolgo= 


DESCANSO | pd dl 


0 


TEATRO MARCON 


EMPRESA MIGUBL GEA' Y Ola, 


Gran Compañía Argentina Blanca $ 
p Podestá 


ES 


SIGUE “LA DANZA” | 


La reposición de “La danza delle Ji. 


o 


Hoy a las 17.30: o 


Con las alas rotas 
Plat $ 


Acercándose las cincuenta representa- 
clones de esta obra, la empresa piensa 


festejar el acontecimiento con una vela- A. las.21.15 


GRAN EXITO. 


Manuelita Rozas. 
Platea $ 


una “opereta tenga un éxito tan firme y 
definitivo como el de “La danza delle li- 
bellule”. a 


8) dará la misma obra. 


TEATRO BA-TA-CLÁN 
25-DE MAYO 464 
COMPAÑIA NACIONAL DE -SAl- [| 
NETES, POCHADES Y REVISTAS: 
Director PEDRO GIALDRONI: 


DE AVILES” 
"ESTA LISTO 


La __ate de La Comedia 'ha trabaja- 


EA 


Domingo 6, primera matinés a las 15 


bailarina norteamericana de ésilla: ao plen- 
escena rio “bien”, de varietán ES 


.[ obra, aunque ehora están en un tren do 


do de firme en estos días en la prepara- 
ción de la obra de magia, “El cerdo de 
Avilés”, de Antonio Paso, queno €s di- 
fícil se estrene el próximo lunes; los se= 
fiores Rey y Lozada, a pesar de las óp- 
timas entradas que produce “El caballe> 
ro de la rosa”, quieren aprovechar el 
momento y de ahí que se decidan a es- 
trenar, archivando así a las venerables 
revistas en cartel. Y 

Con “El cerdo de Avilés” hay quien se 
corre una fija, especialmente Lamas, que 
tiene el rol principal, — no podía. ser de 
otra manera — pero ha prometido no 
morcillear, teme por lo visto que le di- 
gan que sus morcillas son de cerdo... 

1 


“«NAUFRAGOS” A 
DE ESCOBAR 
-Y MUÑOZ 


El lunes se iniciarán en el Avenida los 
ensayos de "Náufragos", obra en tres cua- 
dros, de Julio F. Escobar. 

Ha escrito ocho números de música el 
maestro Prudencia Mufioz, que vino con 
la compañía del Mayo. Es músico que tie- 
ne hecha su reputación en España, donde 
ha estrenado 43 obras, entro ellas “Lu Co- 
niclenta”, que pasó las 100 representacio- 
nes, as ñ 

En “Náutragos” Escobar hace desfilar 
los náufragos del amor, del arte, del mar; 
un cuadro se desarrolla en la ribera del 
Riachuelo y otro en uno de los fumadores 
de opinio: clandestinos, 

Vittone y Pomar tienen mucha fe en la 


REAPARICION, DEL ACTOR: 
GIALDRONI 


Hoy a: las 20.30 

Námeros de 

Barbagelata 
acaparador. 

La revista de las 
'mujerés 

Platea $ 1.50. 


Varietés 


EE 


ON 
bb abriri bl: 


ROYAL THEATRI 


Empresa: 'LOMBART y Cí 


CORRIENTES 825, U., T. 863, RV. yl 
Hoy a las 18 y 23:18 


Me caso...... Pero n 


hay caso 
A las 21 ES -D 
Qué me han visto las | 


mujeres | ie 


“ar ; hubieran. 
hnos 4 ', QUe ojalá hr adoptado 


DE LO RIDICULO 


moi 
e iiempte so hn tenido al consejo divisio- 
sal como una bolsa de gatos y, dessracia- 
domente, nunca hau tratado los compo- 
entes dla este cuerpo do demostrar que el 
ialiicativo no cuauraba. Este uo, dicho 
cuerpo ha dejado de ser una bolsa de gatos, 
para convertirse en una gate donde los 
- ¡más audaces sacan ventajas y los más de- 
oetes se ven obligados a vivir en conta- 
winancla con unos aventureros del deporte 
«Jos Rossi, los Figarol y otros de la 
isma. moral. 

El Su nina del año actual es 
una verdadera vergienza. Más que un 
cuórpo deliberativo y Cooperador al mante- 
'h talento de la discipliza, se ha convertido 
'en una pocilga donde caben todas las ruin- 
dades y todos los actos LETTER y es el 
principal nte de la indisciplina. 

Como los divisionales de Rosario, preten- 
den convertirse en agentes ejecutores y 
amandantes de la Asociación Argentina, 
+= quando por los propios reglamentos de la 
entidad y por propia honestidad de la mis- 
ma, no son nada más que un cuerpo en- 
E de la aplicación del “reglamento de 

juego” y no de la aplicación de los esta- 
LA tutos o del reslamento de la entidad”, 
E Con una desvergilenza a toda prueba, 
5» pretenden unos cuantos miembros de ese 
ferpo — que ente forman 
ama mayoría regimentada e inconsciente— 

que ellos están o E 
, reglamentos, haciendo caso omiso 
y | estacas : posteriores «el consejo 

y oe y de las mismas asambleas. No 
a ridículo oste propósito, si E DS 
5 un cul formado por gente ho“ 
sn eno sino, que resulta hasta 
sl se tlene en cuenta que la ma- 
"Sora de los que forman ese cuerpo, salvo 
honrosas excepciones, son de la talla de un 
Vigarol o de un Rossi, que no sólo son st- 
miapalfabotos, puesto que apenas han Lia 
cursar ercer lo, sino que por Si 
pe Sd a aos de tem- 
peramento, y pretender aplicar los regla- 
mentos, no por la pena que corresponda al 
jugador o club merecedor de ella, sino poz 
el grado de amistad o animosida3 que ten= 
ellos. 
es últimos actos que hemos comentado 
'en nuestro número de ayer son bien elo- 
cuentes y demuestran la verdad de cuanto 
«lecítaos; y todas esas resoluciones capri- 
-chosás y arbitrarias, obedecen a un solo 
propósito y a un solo fm: el de la vengan- 


a delegado Figarol, eosquilloso por su 
eandidatura fallada a la presidencia del 
consejo divisional, y el sujeto Rossi, pre- 
¡tendiente de un puesto en el consejo su- 
¿5 perlor, que también vió Írsele de las ma- 
3% nof, han formado un “block” dese el cual 
—, hacen política destructiva para los intere- 
ses de Ja Asociación Argentina. Este 
“block” se reune todos los días, antes de 
“las feuniones del consejo di innal, y se 
vota la forma cómo se discutirán los asun- 
tos y se votarán en la sesión del consej. 
en JO. + 
ente “block” estuviera animado de pro. 
pósitos sanos y honestos, miraríamos con 
simpatía su constitución, pero, como lo 
-- ¡¿deelmos, sólo anima a sus cabecillas la 
envidia y el despecho y se aprovechan de 
,¿¡da debilidad de unos cuantos imbéciles que 
los secundan para maniobrar a su antojo. 
Así, se da el caso del delegado Colángelu 
(de la división intermedia) que, indignado 
por una resoliición que pretendía hacerle 


A 


58 
y 


/ La situación legal de Blas 
Saruppo 


Hemos recibido la nota del Club Spor- 
tivo Barracas, que publicamos en se- 
guida, respecto a la situación del juga- 
Gor Blas Saruppo, que fuera detenido 
erróneamente por la policía de Santa Fe, 
Acusáridoscle de un acto en el que no 
tenía ni arte ni parte. y 

CRÍTICA haco más de veinte días hizo 
la aclaración del caso que ahora el Club 
Sportivo Barracas confirma ampliamente. 

He aquí la nota en cuestión: 

Señor redactor de deportes de CRITI- 
“CA. = Distinguido señor: 

A En el deseo de aclarar la situación le- 
5 gel de muestro consocio y jugador del 
prHimer cuadro, señor Blas Saruppo, la 
"+ D. so dirigió en consulta a la justi- 
cia santafesina, 

Nos es sumamente grato hacer cons- 
tar que la respuésta declara que no hu= 
bo eñusa para su detención, la que só- 
lo se debe a un error de-la policía de 
ela santafecina. 

Xs en virtud de estas circunstancias, 
qué ho sido relntegrado en el cuadro y 
y ¡OS con agrado, como legítima sa- 

fisfacción para el club y para el propio 

Anteresado, víctima de un error hecho pú- 
* blico, que se publicara su Inocencia, 

5. Quedando con anticipación gráto a su 
deferencia, lo saluda con la considera- 
solón más distinguida, su atto. y S. S. 


Boca Juniors y El Porve- 
nir solicitan el porcen- 
; taje de los vascos 


Ayér han llegado las notas a la Aso» 
elación Argentina de los clubs Boca Ju- 
.niors y El Porvenir, solicitando el por- 
céntajé que les corresponde de acuerdo a 
“la fesolución de la última asamblea, pro- 
cedente de los partidos que jugaran en 
ésta los vascos y checoeslovacos. 

Les será entregado, sin más trámite, 
pues han justificado la realización de 
mejoras en sus campos de deportes. 


- Clabs que indican field 


El Club Buenos Aires, ha comunicado 
a la Asociación Argentina que jugará el 
match que le corresponde el domingo, 
'en la cancha del Club Deportivo del Co- 
mercio. 


— 


13 Club Retiro, comunicó también que 
para el próximo, utilizará el 
campo de deportes del Club Villa Balles- 


 Racingirá a Tucumán 


Para el importante torneo atlético que 
anualmente organiza el Club Atlético Tu- 
Ñ da ro el 25 de mayo, fuó- invitado coste 
* año el Ciub. Peñarol de Montevideo; per 
* ro, por motivos que no conocemos, el 
club Uruguayo se ha excusado de asis- 
tir, por cuya causa el Atlético Tucumán 
xy - Ma, invitado al Racing de esta capital. 

Según tenemos entendido, ya se le ha 
contestado o se le contestará favorable- 
mente. , 


— 


«| cido el hecho que ha motivado la incf» 


ALO GROTESCO 


votar el susodicho "block”, al cual perte- 
necía, se retiró avergonzado, pues manifes- 
tó que cra un atentado abierto a los ,re- 
glamentos. 


La Liga Tandilense 
ha solicitado 
atiliació, 


Se ha recibido á S 
Se trataba del caso AR Boys-Porteño, ¿tina de Football aa ae 
cuya subcomisión de investiga: iones - Par- | qjlense de Football, solicitando afiliación. 
tenecía, y como*los delegados de arm Se trata de una institución arraigada 
clubs son parte integrante del “block”. éS- [on la ciudad del "Tandil que cuenta con 
te pretendía que se resolviera que MO ha- [cups de verándera importancia, tal co- 
bia pasado nada y se enviase el expedicn= mo el Jorge Newbery que goza de pres. 
te al archivo, a pesar de que hubo un Juga- ¡ +¡gios verdaderos en nuestro ambiente 
der — Santillán, de All Boys —que agre- deportivo. 3 

dió de hecho a Vivalds y pretendió hacer] Creemos pues que la afiliación solici- 
igual cosa con el árbitro. tada será concedida y que la Asociación 

Colángelo (el de la división Intermedia) | A reentina, con este hecho, reall 
se negó a votar semejante enormidad y 8* | buena adquisición. PS Una 
retiró del “block”, pero han quedado otros z 
que, más cobardes, no se han atrevido aún 
a romper con la voluntad que los pretend* 
gobernar a sn antojo, con resoluciones co- 
mo la del referee Torres y la que acaba 
mos de mencionar. 

El tal Figarol, que se ha erlgldo en cau- 
dilo y en “leader” del citado “block”, es 
un ilustre desconocido en el ambiente de- 
portivo. Lo único que se le conoce es aquel 
célebre proyecto que envió a la Asociación 
Argentina cuando el asesinato Jel corone: 
Varela, proponiendo la realización de va- 
rios encuentros a beneficio de la familia 
del extinto, sin acordarse para nada de las 
familias que quedaron en la indigencia en 
la Patagonia, en los días tenebrosus en que 
el ex coronel Varela, al mando “e sus tro- 
pas pretorianas, asesinó a mansalva a mi- 
lares de obreros que reclamaban un poca 
más de justicia y un poco menos de ca- 
denas. 

Se nos ha dicho que la única ocupación 
conocida del tal Figaro] era lavar los pisos 
la ropa de los nenes y tos platos, mientras 
la esposa salía de-compras. Nosvtros, sin 
querer creer en esta información, le vamos 
a recomendar que si ella es cierta, vuelva 
a sus quehaceres domésticos y deje el foot. 
ball para personas más inteligentes + no 
tan ensreldas y ruínes en sus fines de ven- 
ganza. 


Asociación Argentina de 
Football 


Fixture de primera división para el do- 
mingo 6 de mayo.— Fijación de can- 
chas 


—Estudiantes de La Plata v. El Por- 
venir en La Piata. 

—Platense v. San Fernando, en el field 
del primero. 

—Temperley v. Nueva Chicago en Vi- 
la Turdera. 

—HBuracán v. Sp. Dock Sud, en Av. La 
Plata y Chiciana. 

—Argentinos de Bánfeld v. Porteño en 
Lomas. 

—Sp. Palermo v. Argentinos Juniors en 
la cancha de Gimnasia y Esgrima. 

—Urquiza v. Alvear cn Mendoza y Frei 
ro, 

—Boca Alumni v. All Boys en la isla 
Maciel. 

—Spottivo Barracas v. Sportivo del 
Norte en Luzuriasa e Iriarte. 

—Progresista v. Del Plata, en Gerli. 

—Argentinos de Quilmes y. Boca Ju- 
niors en la cancha de Arg. de Quilmes. 


Chacabuco 1 
V. Sportsmen 1 


Este interesante match de football re- 
unió rogular público en el *“potrerito” de 
la Cruceolta, ¿Está bien así, Zanfrini?... 

El team local tormó: $ 

Scavini; Páez y Varca; Ottone, Mor- 
denghal y Lazzattiz Mondino, Gargiulo, 
Soriva, Saliva y Rodríguez. Faltó Vago. 

En el primer tiempo las posiciones no 
se alteraron, pero a los 30 minutos del 
segundo, un buen tiro de Gargiulo zcre- 
ditó un tanto a Chacabuco, 

A consecuencia de esto, la barra de 
“sportsmen” originó un desorden regu- 
larcito. No fué, pues, de extrañar que an- 
te tanta presión el referce diera un pe- 
nal que convirtieron. 

En consecuencia, el resultado final fué: 
Chacabuco 1, V. Sportsmen 1. 

La primera de balón que disputó su 
match de campeonato a la mañana, le 
hizo 10 a 2 a Atenea, que a pesar de la 
derrota se demostró un conjunto culto y 
csballeresco, Los que así se ensañaron 
fueron: Gaztelu L., 4; Somoza, 3; Pas- 
so, 2 y Pérez, 1, 


En cuanto al consejo superior, debe me- 
ter en vereda a estos cuatro gatos de al. 
bañal y si “cacarean” hacer las del conse- 
Jo superior de la Liga Rosarina: mandarlos 
con la música a otra parte. 

Ganaría la decencia y ganaría el deporte 


Lo que nos causa sorpresa y lástima es 
que el delegado de Porteño ande metido 
en las porquerías que se vienen realizando 
en el cansejo divisional, . 

Está bien que el delegado De Marco es 
un muchachito que aun está en la edad de 
la lactancia y que, como tal, es suscepti- 
ble de ser impresionado fácilmente por el 
primer charlatán que se le ha acercado; 
pero no podemos concebir cómo Porteño, 
toda una institución de hombres decentes 
y honrados, envíe como delegados a sim- 
Tles mamarrachos de hombres, sin criterio 
de las cosas y con más pedantería que in- 
teligencia. 

De Marco se cree con más derecho a in- 
terpretar el reglamento y los estatutos que 
el mismo doctor Luzlo; y al opinar de dis 
tinta forma que este consejero, cree que 
hace. un acto de independencia espiritual 
que lo enaltece. . ¡Pobre muchachu! 

Porteño debe recomendar a su delegada 
más cordura y más sensatez en sus actos, 
pero lo mejor sería que lo cambiase por 
una persona hecha y derecha y no por un 
simple mocoso. 


Resoluciones del Consejo 
Superior 


Jugadores libres. — Se declaran Juga- 

dores libres a Enrique Zerón, Andrés 
Glannoni, Andrés Brena, Oscar Toson!, 
Ceferino Mosca, Luis Novone, Manuel 
Berrier, Emilio. Sánchez. 
. Calzado de lona. — Se autorizan para 
actuar con calzádo de lona reglamenta- 
rió a los jugadores Norberto Ciarrapico, 
Fernando Gonano, Carlos Gaetta, Ino- 
cencio Romero, Enrique García, José Ma- 
sguúrno, Oscar Fernández, Armando Fer- 
nández. 

A. tesorería. — Se destinan a tesorería 
las notas de los clubs Estudiantes de 
Ea Plata, Nacional, El Porvenir, Nueva 
Chicago y Boca Juniors. 

Juan B. Cross. — Se hace saber a la 
Federación Ple*=nse que esta Asociación 
al habilitar a dicho jugador lo. hizo por 
el informe pasado por dicha Federación. 

A comisión. — Se destinan a la comi- 
sión de investigaciones las notas de los 
clubs Estudiantes de La Plata, y la no- 
ta del jugador Pedro Aubasettl, a la co 
misión do roferea la nota del réfere R. 
L. González, 

No ha lugar. = No so hace lugar al 
pedido de pase de división formulado por 
el club Nuevá Chicngo para el jugador 
Emilio Moggio. 

Habilitación de un jugador. — Se ha. 
bllita para actuar por club afiliado al ju- 
gador Alfredo Larmernr. 

Se hace saber a los clubs El Porvenir 
y Del Plata que los jugadores Armando 


Presta a Arg. de Quilmes 


Salvador Presta, que hasta hace poco 
militara en la intermedia de Boca Ju- 
miors, ha:solicitado pase para actuar por' 
Arg. de Quilmes. 

Será probado en el primer equipo co- 
mo back derecho, — él juega de izquier- 
do, — y en el caso de resultar de pro- 
vecho formará pareja con Ortega. 

El pedido de pase ha sido presentado 
en el día de ayer. 

g 


td 


Un faturo footballer 


Carlos Recanatinl, el ex guardavalla de 
San Isidro y Sp. Almagro, está la mar de 
contento, 


También la cosa no es para menes. 
Su señora esposa ha tenido la feliz ocu- 
rrencia de obsequiarlo el día sábado úl- 
timo con un rollizo descendiente, que ha 
dado ya los primeros síntomas de ser 
un futuro gran footballor. 

Por lo pronto se prende de la mama- 
dera, que es un gusto y eso es un indl- 
cio de que sabrá prenderse, también de 
los tesoreros... 

PS 


A base de notas y más 
notas 
Parece ser que el lío Barracas Cen- 


tral-Palermo, se arreglará todo a bases 
de notas. Hace un mes que se ha produ- 


dencia y ya se han cruzado ambas ins- 
fituciones más de diez cartas de tono in- 
sultante, pretendiendo unas ser las acla= 
ratorias de las otras, 

Ahora Palermo ha enviado otra carta 
a la Amateur pretendiendo refutar los 
cargos formulados en la nota de Barracas 
Central, que publicamos días pasados, 
haciendo constar la actitud contradicto- 
ria del consejero Radaelli, que según di- 
cen los de Palermo, tergiversa los ho- 
chos con el fin de favorecer a su club. 

Esta nota motivará otra más rajante 
de Barracas Central, pero estamos £e- 
guros que la sangre no llegará al río. 


El domingo pasado, por la tarde, se 
“llevó a cabo en la provincia de Tucu- 
mán una importante carrera ciclista so- 
bre una distancia de 25 kilómetros, cuyo 
trayecto era el siguiente: Tucumán 
(Boulevar Mitre y 24 de Septiembre), 
Aconquifo (parada del tren rural), Tu- 
cumán (punto de partida). 


La realización de esta importante prue- 
ba había despertado gran interés entre 
los aficionados, los cuales con todo en- 
tuslasmo se sométierón a rigurosos en- 
trenamientos, los que dieron por resul- 
tado el excelente tiempo-establecido por 
el vencedor, pues hay que tener en cuen- 
ta que el estado de los caminos no era 
muy, halagileño. 


Grande fué el interés que su anuncio 
había logrado despertar también entre el 
público, pues en cantidad numerosa se 
dió cita en el lugar de la realización, 
aplaudiendo entusiastamente a los par- 
ticipantes. A 

El Moto Club Tucumán, organizador 
de la carrera, a la larga serie de triun- 
fos obtenidos por la realización de prue. 
bas análogas, debe agregar uno más, y 
nunca tan bien merecido cuanto en esta 
importante jornada, la que constituyó 
un modelo de lón, logrará a 
buen seguro sacar al deporte de la bicl- 
cleta de aquel marasco en que sé en- 
contrara hasta entonces y recordará la 
época de gloria en que intervenfan ele- 
mentos de reconocida condición, como 
Demaría, Olivera, Pucci y el entonces 
cadete Aydor. 

A las 15.45 halláíbase congregado en 
la entrada de la Avenida Mate de Luna, 


“Chacarero” que quiere 
ser referee 


Un señor R, González, “pajuerano” o 
“chacarero” — como quiera llamársele— 
de la Liga Paranaense por más señas, se 
ha presentado a la Asociación Argentina 
solicitando plaza de referee. 

El muchacho trae certificado de la Li- 
ga de Paraná en el que se acredita su 
calidad de árbitro que ha evidenciado 
buenas condiciones para esa tarea. 

Se le hará rendir examen y luego se le 
largará a la cancha... 


Uno que se retira 


Atilio Cartasena, buen back del primer 
eleven del club Platense, parece no ha= 
Varse dispuesto a actuar más por ese club 
Con el retiro de Cartaseña la institución 
del doctor Ressio plerde uno de sus me- 
jores jugadores. Es casi seguro que Car- 
taséna vuelva a Argentinos Juniors 
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Agriol y Enrique Pomado no podrán ac- 
tuar hasta que no hayan cumplido los 


dos meses de residencia de acuerdo con , 


la reglamentación de pases interligas. 

Esx. Bcca Alumni v. Sp. Barracas. — 

Presentado el informe de la subcomisión 
y no considerado bastante aclarado el 
asunto se resuelvo devolver el expedien- 
te a la comisión investigadora y que in- 
vestigue de ciertas publicaciones hechas 
en un diario por el señor Fernández, 30- 
cio del club Boca Alumni. 

Partidos oficiales para el domingo 20 
de mayo. — Primera e intermedia re- 
serva: San Fernando y. Boca Juniors, Sp. 
Palermo v. Arg. Quilmes, Sp. Barracas 
v. Est. de La Plata, Boca Alumni v. Arg. 
Juniors, Platense v. Huracán, Sp. Dock 
Sud v. All Boy3, Nueva Chicago v. Al- 
vear, Progsesisia v. Urquiza, Arg. Ban- 
fleld c. Temperley, El Porvenir v. Del 
Plato, Porteño v. Sp. del Norte. 

Al consejo divisional. — Se destinan al 
consejo divisional los informes de los re- 
ferees P. Novarino, C. Giambruni, J. So- 
laroli y de los clubs Buenos Aires, Itu= 
zuingó, Caseros, Morón y la protesta del 
club Barracas Juniors v: Morón. 

A comisión de investigaciones. — Los. 
informes de los teferees Fernando Mig- 
liano, Manuel Louzao y Emilio Taybo y 
las notas de los clubs Sportivo Palermo, 
Adrogué y Martín Arín. 

Agresión a los rofercós. — Se resuelve 
que todo asunto en que haya agresión o 
tentativa de agresión a los referees sea 
el consejo superior el que se sboque el 
estudio de dichos asuntos. 


Lo que resolvió anoche el 
Consejo Unico 


Uso de calzado de lona. — Encontrán- 
dose en condiciones reglamentarias la 
solicitud presentada por él. jugador He- 
lios J. Serena, se le autoriza para ju- 
gar con botines de lona' (modelo aproba- 
do) por el término de tres meses. 

Jugadores do 4a. y 5a. divisiones. — Se 
les concede tolerancia hasta el 30 del 
corriente para que, a falta de cédula de 
identidad, presenten como comprobante 
el recibo que otorga la policía. 

Nueva impresión de estatutos. — Se 
hace saber a los clubs que pueden man- 
dar retirar un ejemplar de la nueva edi- 
ción de los estatutos de esta Asocia- 
sión. s 

“Fixture. — Se suspenden los siguientes 
partidos fijados para cl próximo domin- 
go: San Lorenzo B v. Boedo 1a.;"E. de 
Bernal v. Quilmes 42.; Sp. Almagro B yv. 
Atlante B 4a.; Independiente A v. La- 
nús 4a.; San Lorenzo v. Sportivo Alma- 
gro 5a.; Barracos Central B v. San Tel- 
mo 42.; Independiente C v. Barracas 
Central A 4a. 

Porcentzies. — Se toma nota de que 
los partidos del domingo ppdo. produ- 
jeron $ 5.737.£0 min. 

Adjudicación de puntos. — Á los loca- 
les de los siguientes partidos por no ha- 
berse presentado los visitantes: Lanús v. 
Snortivo Re. Aires (reserva). 2214 
Isidro vw. F. C. Oeste (reserv 
Tirre v. Platense (reserva), 154): 

Pases congedidos., — Adolfo 


Péndola, 
de San Isidro a Sportivo San” Isidro; 
Emilio Brameri. de River Plate a Ra- 


cing; Antonio Pujolás, de Sp. Almagro 
a Estudiantil Porteño: Rodolfo Puentes, 
de Racing a Independiente; Domingo 
Cattáneo, de Villa Crespo a River Plate; 
Eduardo Sacarclo y Miguel Bonaro, de 
Racing a Independiente; Juan TP. Napu- 
rleta, de Independiente a Racing. 

Junadores habilitados. — Francisco A. 
Veppo, para Talleres; Eduardo Rosa, pa- 
ra San Isidro; Angel Mariño, para River 
Plate; José G.. Deandreis, para Sportl- 
vo Almagro; Eliseo Junco y José M. 
Martinez, 2 Sportivo de Almagro. 

Estu Porteño v. Platense pri- 
mera, 18/3/23, — Se amonesta” Severa- 
mente al jugador Alberto Costa, de Es- 
tudiantil Porteño, (art. 217). 

—Se suspende por 5 partidos al juga- 
dor Emilo Berti, de Platense, (art. 318). 

Club Spertivo San Isidro. — Se hablli- 
ta provisorizmente el field que propone, 
deblendo dejar terminadas antes del lo. 
de junio próximo las obras que -n él 
realiza. 

Central Porteño.-—Teniéndose en cuén- 
ta la deficiente organización de este 
club, comprobada el $ do enero ppdo. al 
hacerse la revisación de los libros socta- 
les y corroborado, pór la nota que ha 
prosentado pidiendo reconsideración; no 
se hace lugar a la solicitud de manteni- 
miento de afñltación. 

San lorenzo versus River Plate, pri- 
mora división. <= Impuesto el Consejo 
de la nota recibida del club River Plate, 
en la que solicita autorización para que 
con la conformidad del club San Loren- 
zo, se juegue integramente este partido, 
ge resuelve pasar el asunto a la comi. 
sión respectiva, para su estudio y dic- 
tamen. 


EL CICLISMO EN EL INTERIOR 


Ecos de la importante prueba ciclista realizada por el Moto Club Tucumán, 
en la provincia del mismo nombre. Ernesto Moyano con Peugeot se cli- 


sifica primero 


punto de partida, un regular número de 
público constituído por aficionados y ad» 
miradores del pedal. Hablábase ton en- 
tuslasmo sobre las probabilidades con 
que contaban varios de los eorredores, 
prevaleciendo la opinión de que Moyano 
era el más probable candidato para el 
primier puesto. Como se verá por el re- 
sultado, la opinión general estuvo acer- 
tada. 

La hora anunciada para la partida 
era las 16. Un cuarto de hora antes en- 
contrábanse listos los siguientes corre- 
dores: 

No. 1, Cecillo Santilll, con máquina 
“Peugeot”. 

No. 2, Eduardo de Santis, con máquina 
“Peugeot”. 

No. 3, Ernesto Moyano, con máquina 
“Peugeot”. 

No. 4, Ignacio Forales, con máquina 
“Humber”. 

No. 5, Miguel Sendin, con máquina 
“Dion Bouton”. 

No. 6, Francisco Luna, con máquina 
“Tres Fusiles”. 

No. 7, Donato Sausone, con máquina 
“Bianchi”. > 

No. 8, Rafael de Negri, con máquina 
“Peugeot”. 

No. 9, Juan Antonio Blazco, con má- 
quina “Peugeot”. 


No. 10, Juan Pérez, com máquina 
“Peugeot”. 

No. 11, Tuf Esper, con máquina “Peu- 
geot”. 


Eran las 16.6 cuando los juéces de 
largada dieron la señal de partida. De- 
bido al estado del camino en la entra- 
da de la Avenida Mate de Luna y e 


hi 


A. M. Delfino y Cía. 


arriba indicadas, tocan también en Santos, KA Jancirá y 


| EN TODOS LOS YAPORES 3. CLASE ESPECIAL | 


LA ASOCIACION DE REFEREES Y SO' INGE- 

RENCIA EN LOS CAMPEONATOS DE 
BALL 

Una resolución improcedente qué pudiera dar 

mejores resultados si en lugar de haberla artop- 


- Reconquista 335 


S. A. MARITIMA Y COMERCIAL 


¡ROXIMAS SALIDAS DE BUE '?5 AIRES 


Vapor | Salida | Escalas 
LA CORUÑA 10 Mayo VIGO-CORUÑA-HAMBURGO 
CAP POLONIO 17 Mayo LISBOA-VASO- HAMBURGO 
VIGO 24 Mayo VIGO-CORUNA-HAMBURCO 
JALICIA > | 31 Mayo VIGO- HAMBURGO 
ANT. DELFINO 7 Junio LISBOA-VIGO-HAMBURGO, 
WURTTEMBERG | 14 de Junio VIGO-HAMBURGO 
VILLAGARCIA 21 de Junio VIGO-CORUÑA-HAMBURGO 
CAP NORTE 28 Junio LISBOA-VIGO- HAMBURGO 
El “CAP POLONIO” y “ANTONIO DELFINO” además qlo Jan escalas 


rdam. 


PODT- 
dar los 


tado aquella Ascciación Fuese iniciativa de 
las entidades dirigentes 


Existe entre nosotros una Asociación 
Argontina de Referees a la que pertene- 
cen essi todos los que se dedican a esa 
ingrata tarea en nuestro football oficial. 
Cuando esta entidad se organizó fué he- 
cha una declaración previa de que no se 
trataba de una sociedad de resistencia 
como pudiera haberse supuesto, sino 
s.mplemente de una institución destina= 
da a propender a la elevación moral de 
los mismos, así como también tendiens* 
te a procurar el mejoramiento de su si- 
tuación con respecto a las autoridades 
de nuestro football. 


Pero, parece que los dirigentes que tu- 
vo esa institución se dieron cuenta que 
hubiera carecido de ambiente esa inicia- 
tiva tan pacífica y se decidieron a poner 
en práctica el “To be or not to be", se= 

.|gún nos lo prucban varios casos en que 
quisieron imponerse a las autoridades de 
nuestro football, ya organizando una pe-= 
Queña huelga aque fracasó ampliamente, 
ya tomando resoluciones impositivas que 
debían aplicar sus asociados en sus ac- 
tuaciones en 103 partidos, 0 bien 'recla= 
mando imperativamente de resoluciones: 
o declaraciones venidas de los kobler= 
nos del deporte acerca de jugadores o 
referees, 

Días pasados comentamos una actitud 
de esa asociación de referees reclamando 
una «declaración de la Asociación Argen- 
tina respecto a unas palabras vertidas 
por uno de los miembros de su conséja 
superior. Hoy se nos presenta un nueyo 
caso de la vigencía de una resolución, se 
gún la cual los referees asociados se 
abstendrán de intervenir en encuentros 


donde actúen jugadores suspendidos o 
expulsados. 

Entendemos nosotros, lógicamente, que 
resulta fuera de tono una medída de esa 
especie adoptada por una asociación que 
no se ha constituido para imponer prác- 
ticas ni reglamentaciones a nuestras aso- 
ciuciones que dirigen el football. Los Te- 
ferees están inscriptos en los registros 
respectivos de la Asociación AMAtcuia y 
Argentina de Football y en conso8iencia 
deben haber aceptado sus reglamentar 
ciones y deben también haberse obigadó 
a cumylirlas, Ir en contra dé sus fesbiu- 
ciones o de sus reglamentos, es sencilla- 
mento exponerse a eliminedos de los 
registros respectivos. 

A eso es, pues, a lo que la Asoalación 
Argentina de Referecs está tendiendo y 
en “eso” es en lo_que precisamente no es- 
tamos de acuerdo. 

Entendemos que hubiera sido más sim» 
pático, raús viabie y más oportuno que 
en lugar de “poner” en vigencia esa re- 
solución, se hubieran dirigido a las dom 
instituciones. dirigentes, enviando copia 
de la mencionada resolución “inxinuandó 
la. conveniencia de que fuera. oficializa- 
da, para bien de los referces, de los glubs 
y de las mismas autoridades dirigentes”. 
Porque en realidad la resolución es in- 
teresante, ya que evitaría un sinnúmero 
do trastornos lamentables a las tres par- 
tes que deben intervenir directamente .en 
un partido de football: clubs, referees y 
dirigentes. sa / 

Pero - insistimos que resultu de todo 
púnto de vista improcedente, “puesta” en 
vigencia como lo está, por una ínstitu- 
ción que no tiene absolutamente dere- 
chos para obrar én ese sentido, 


Jorge Calandra 


Es de lamentar la decisión de Calan- 
jdra, buen delantero del club Estudiantes 
¡de La Plata, de retirarse del football. 
j La mueven para ello varios motivos: el 
ruby, los estudios y el cansancio. Jugó 
los primeros partidos hasta encontrarse 
quien lo supliera. Su presencia en el 
cuadro reconfortaba a sus compañeros 
y los estimulaba; imprimía al juego una 
vivacidad, ligereza y decisión que obli- 
¡gaba al aplauso. 

¡ Une al conocimiento del juego una sin- 
igular visión de la oportunidad que no 


desaprovechaba nunca y que so trádu- 
cía en situaciones favorables para su 
equipo. Coinciden en él, además de sus 
superiores condiciones de jusador, las 
excelentes de caballerosidad y gentile- 
za, reconocidas por adversarios y sim- 
patizantes, que obliga a corresponderle 
icon simpatías. 


que los competidores se amontonaron in- 
voluntariamente, prodújose la caída de 
dos máquinas que inmediatamente se 
pusieron de nuevo en marcha. 

Calculábase en más de 50 minutos el 
tiempo y durante este período las auto- 
ridades del Moto Club prepararon la l- 
nea. de llegada. 

Hacia los 38 minutos se anunció lá 
aproximación del No. 3. En efecto, Er- 
nesto Moyano a minuto y medio de Se- 
din, acercóse a la raya imprimiendo un 
veloz embalaje. 'Traspuso la raya en el 
apreciable tiempo de 41 minutos. 

Un minuto más tarde llegó Miguel 
Sendin y después Juan Pérez. El tercé= 
ro y cuarto puesto fué disputado tenaz- 
mente entre Francisco Lúna y Eduardo 
de Santis, trasponiendo la raya con una 
ventaja de dos máquinas el corredor 
Luna. 

Estos fueron los resultados finales: 

lo. Ernesto Moyano, No: 3, con máqui- 
na “Peugeot”. Tiempo 41 m. Premio, me- 
dalla de oro. 

20. Miguel, Sendin, No. 3, con máqui- 
na “Dion Bouton”. Tiempo 41 m. Pre- 
mio, medalla de plata grande. 

30. Juan Pérez, No. 10, con máquina 
“Peugeot”. Tiempo 43 m. Premio, me- 
dalla de plata chica. 

4o. Francisco Luna, No. 6, con máqui- 
na “Tres Fusiles”. 

5o. Eduardo de Santis, No. 2, con má- 
quina “Peugeot”, 

60. Rafael de Negri, No. 8, con má- 
quina “Peugeot”. 

Lleguen hasta las inteligentes y acti- 
vas autoridades del Moto Club Tucumán 
las sinceras felicitaciones de CRITICA 


por la Interesante jornada realizada, co- 
mo asimismo al bravo ventedor de la 
prueba que há demostrado tér un mu- 
chacho de especiales condiciones. 


Y nuestros :elementos, vaya tomando 
nota del notable progreso «el deporte en 
el interior, lo que nos traerá por resul- 
tado la constitución de equipos formi- 
dables para próximos campeonatos o ca- 
treras de gran importancia como las 
¡realizadas últimamente, en lás que pri- 
meramente un campeón mendocino 90 
Saavedra y luego uno de Bahía Blanca 
como Dérromedis, tuvieron una actuación 
destacada entre los nuestros, a quienes 
crelamos muy superiores, 'én primer Ju- 
gar por la gran cantidad de pruebas que 
aquí so realizan y en segundo lugaf por 
crcerlos cn consecuencia de mejores tác= 
ticas. 


Clab Ciclista Porteño 


En la carrera a la americana que esta 
institución organizará €l domingo 6 del 
cte. ha sido nombrada lá siguiente comi- 
sión de carreras: Jucées de largada y lle- 
gada, Sres. Francisco Carbajal y Ger- 
man Navarro, Centrales fijos Valentín 
Gutiérrez, Ricardo Bragaña, Pedro Pe- 
razzo, jueces de llegada y largada en el 
km. 25, Sres. D. Resco, J. Safo, controles 
volantes, Manuel Resco, Pedro Peello, 
Rogue Nicolá, cronometrista: él Sr, Al- 
fonso Cldinelgi, presidente del €. C. La- 
nús. 

Nota.— La carrerá será largada en el 
km. 5.2 las 7,80 horas, deblendo estar los 
corredores 30 rninutos antes de la larga- 
da, 


Próxima carrera 


Organizada por el C. A. Paraná so Heya 
rá a cabo el dumingo 6 próximó una ea 
rrera ciclista 1eservada a corredores de 
3a. categoría con el recorrido Recoleta - 
San Isidro - Palermo. 

Los premios a disputarse en dicha ca- 
rrera son: al lo. gran copa, al %0. pla= 
queta de plata, al 30. medalla y al 40. 
medalla metal. 


Las inscripciones se reciben en la se- 
cretaría, Paraná 316. 


Club Ciclista Unión 


Como hbíamos anunciado este club lle- 
yará a efecto el día 27 del corriente la 
carrera para corredores libres de terce- 
ra categoría sobre el trayecto Gerli basta 
el kilómetro 19 regresando por la tierra 
hasta el macadanizado de Quilmes que 
sale al km. 14 del camino afirmado y por 
éste al punto de partida, 

Los premios a. disputarse son: Al pri- 
mero una copa, al 20. una medalla de ver- 
moil, al 30. una medalla de plata; al 40, 
condicional. 

Las inscripciones han quedado habler- 
tas y se reciben desde la fecha en la ca- 
Ye San José 1536 - 42 siendo el precio de 
$ 1.50 para no socios y de $ 1 para socios. 


, 
! 


LA GRAN CARRERA AUTOMOVILISTICA 


DEL DOMINGO ULTIMO EN CORONEL 


Brillante éxito de su 
rube, con coche “Ford” 


¡Tanto como lo importante y magna que 
resultaba la prueba proyectada, lo cone- 
tituyó también su realización, que bajo 
todos los aspectos superó las aspiracio- 
nés de los propios organisadores, cau= 
sándo admiración general la forma Te- 
lía en que se desarrolló la gran carrera. 

“Todo pareció asociarse para el mejor 
triunfo, así la misma naturaleza con- 
tribuyó con su magnífico tiempo al me- * 


SUAREZ , 
realización. El Sr. Jacobo Di- 


se clasificó primero 


Pedro Gallo, con Dodge; 20. Samuel 
Akerman, acuinpañado de G. Salotti, con 
Studebacker; 350, Fdo. A. Galtier, acom- 
pañado de E. Salotti, con Dodge; 40, Ja- 
cobo Dirube, acompañado de Pedro Sir 
biza, con Ford; 50, A. €. Alberdi, ag 8 
pañado de A. Goñi, con Essex; 0. Ye 
Trobiani, acompañado de A. “va; ii 

con Chevrolet; 70., Horae: a 
pañado de A. Giannozef con Fords $0, 


: v 
Los aficionados J. Darube y P. Lubriza, rodeados por sus admiradores después 
del triunfo 


or éxito del raid, en cuya disputa no 
“se, registró ningún accidente que suele 
resultar común en esta clase de torneos, 

La concurrencia que en las distintas 
partes del largo trayecto se encontraba 
exparsida, fué en realidad cuantiosa, dan= 
do muestras de un entusiasmo singular 
Sue contribuyó a alentar a los corredo= 
res, 

Buena parte del éxito alcanzado se de= 
'biS también a tos eficientes desempeños 
de las distintas comistones controladoras 


Julio Pech, acompañado de L. A. Backe- 
ret, con Lexington; -90., D. Videla (hijo), 
acompañado de César Ceretti, con Ford. 

Las primeras vueltas ofrecieron pocas 
variantes en lo que respecta a las ven- 
tajas que consiguieron los competidores, 
cambiando la faz de la carrera a partir 
de la sexta vuelta, en la*que ya habían 
abandonado Videla, Gaitier y Akerman, 
ocurriendo lo propio en la séptima con 
el retiro de 'Trobiani, que a causa de la 
rotura de un elástico se vió imposibilita=- 


Los ceches- antes de laragarse la gran carrera 


de la prueba, quienes cumplieron su co- 
metido en forma plausible. 

En el carácter deportivo la carrera 
puéde considerarse por su resullado una 
verdadera proeza, teniendo en cuenta que 
las múaxinas que intervinieron fueron 
preparadas por simplos aficionados, y sus 
cciductoros novicios corredores de esta 
clase de pruebas. 

Por lo demás el circuito establecido 


do de continuar cuando su triunfo hubie- 
ra sido muy probable, dado el menor tiem- 
po que empleó en cada circufto. 
Igualmente el Lexington, por desper- 
foctos «del motor, tuvo que abandoaar, 
reduciéndose la carrera a partir de la 
octava vuelta a cuatro cochos que se cla= 
sificaron en el orden siguiente: 3 
lo. coche Ford, número 4, manejado 
tror Dirube, en 4 horas 15 minutos 20 se- 


LLEGADA D 


sin dejar de ser regmilarmente apropia- 
do, tenía en su trayecto pronunciadas 
curvas, debiendo € rse  paso-=-niveles 
que resulta 
importancia. 


Con todo esto, la carrera tuvo un des- 
arrollo regular hasta la sexta vuelta, a 
partir de la cual fueron abandonando la 
prueba algunos corredores a causa de 


desperfectos en sus máquinas, por lo que 
al finalizar, tan sólo cuatro de los nue-= 
Ye que intervenían, cumplieron von fe= 
licidad el raid. : 


Los nueve coches que participaron fue- 
ron largados en el orden siguiente, ini- 
ciándose la carrera a las 8 horas: 

lo., Emilio Codecido, acompañado de 


obstáculos de verdadera | 


EL VENCEDOR 


gundos,-con un promedio de velocidad de 
SO kilómetros per hora; 2o., coche Ford, 
número 7, manejado por Horacio C. Cook, 
en 4 horas 33 minutos y 15 segun lo 
30., coche Dodge, dirigido por Emilio Co- 
¡ decido, en 4 horas 45 minutos y 2/3; 40, 
Essex, número 5, munejado por Arturo 
| C. Alberdi, en 5 horas 13 minutos. 

Es muy probable que el coche Dodgo 
sea descalificado, pucs su acompañante 
hizo de conductor, no permitiéndoselo los 
reglamentos de la carrera, cosa que fué 
denunciada en el momento de la prueba. 

El premio de regularidad le corres- 
ponde al señor Horacio C. Cook, y el de 
Tecorá de vuelta al señor Julián Trobia- 
ni, con coche Chevrolet, número 6, quien 
marcó 22 minutos y 41 segundos. 


Circulo Automovilista 
Argentino 


Carrera Circuito La Plata 
V 


Esta institución ha chtenido del Auto- 
móvil Club La Plata una rebaja en el 
importe de las inscripciones para todas 
aquellas personas 4ve se inscriban como 
socios de este Círculo, en la próxima ca- 


rrera a dispuiarse el 20 de mayo próxi- 
mo. 


El Círsulo Automovilista Argentino ha 
instituído un premio consistente en una 
artística medalia de oro, para ser dispu- 
tado en esa prueba. 


El corredor socio del Círculo que me- 
jor sé clasifique, se le otorgará un di- 
ploma oficial. 


Premio Turismo del Círculo Automovi- 
lista Argentino 
La comisión directiva, considerando la 


necesidad de ofrecer a sus señores socios 
aliciente para que lcs estimule a par- 
en las excursiones, ha resuelto 
instituir varios premios anuales, que se 
disputarán entre sus asociados más con- 
secuentes. 


Las bases y reglamentación de este 
concurso se harán conocer en breve, 

Dicho premio empezará a disputarse 
en la primera excursión que se realice. 


re 


Gran carrera de automó- 
viles Circuito La Plata 


20 de Mayo de 1923 


Promete asumir todos los contorn3s de 
un verdadero acontecimiento deportivo, 
la carrera de automóviles que se corre- 
rá en la ciudad de La Plata, el próximo 


“je 


20 de mayo, y tuya organización está a 
targo del Automóvil Club La Plata. 

Los reglamentos de la carrera serán 
repartidos en la corriente semana. Anti- 
cipamos a nuestros lectores los premios 
Que se disputarán en dicha carrera. 

Totalidad de recorrido: 

Al lo, dos mil quinientos pesos: mone= 
da nacional, copa Gobernador de Bue- 
nos. Aires y medalla de oro donada por 
el miñisterio de Gobierno. Al acompañan- 
te, medalla de oro, donada por el H. Se- 
nado y doscientos pesos moneda vacional. 
Al mecánico que ajustó el coche, doscion= 
tos cincuentá: pesos. Al introductor del 
coche ganador de la carrera, una copa. 

Al 20., mil pesos moneda nacional, co- 
pa Jockey Club de ia Provincia y medalla 
de oro del ministerio de Obras Públicas. 
Al acompañante, medalla de oro del H. 
Senado. Al mecánico que ajustó el co- 
che. ciento cincuenta pesos. 

Al 3o., quinientos pesos, y medalla de 
¡tro del ministerio de Hacienda. Al acom- 
¡peñante, medalla de oro de lx intenen- 
municipal de La Plata. 

Al 40, diez argentinos, donados por el 
señor C. M. Lombardo y medalla de 
donada por la H. Cámara de Diputados, 
AI acompañante, medalla de oro, donadu 
por el Círculo Automiovilista 'Argentino, | 

b) Al recoráman de la vuelta que ter- 
mine la carrera, copa de plata donada 
por la señora Andrea L. de Dugaan, al 
acompañante medalla de oro, donada por 
el Touring Club Argentino. Al vecord- 
man de la vuelta que termine o no la ca- 
rrera, plaqueta de oro, donada por el se- 
ñor Santiago .O. Mota. 

Cc) Al que llegue mejor cólocado con 
coche hasta tres litros de cilindrada, co- 
pa Columbia. donada por la Sociedad 
Arónima Nacional de Seguros Columbia 
y trescientos pesos moneda nacional. Al 
ucompañante medalla de oro, donada por 
el Automóvil Club Argentino. 

4d) Premio Consolación. Copa Piccardo 
y Compañía Ltda. al corredor que re- 
sulte mejor colocado entre los que ha- 
biendo recorrido seis vueltas del circui- 
to como mínimum, se vean obligados a 
abandonar la carrera por aceidente o por 
descompostura del coche. 

e) Premios especiales: 


lo, copa La Granja, donada por los 
vecinos de La Granja y Hernández, al co- 
rredor domicillado en La Plata, que me- 
jor se clasifique. 

20,, copa Buenos Aires Automóvil Club, 
al corredor aficionado que mejor se cla- 
sifique, 

3o., diploma otorgado por el Círculo Au- 
tomovilista Argentino, al socio que me- 
jor se clasifique. 

40., diploma a todo corredor que ter- 
mine la carrera con mención del tiem- 
po empleado. . 

La inscripción se cerrará el día 16 del 
corriente, a las 17 horas, pudiendo los 
interesados inscribirse en el Automóvil 
Club La Plata, calle 10 número 784, o en 
el Automóvil Cluk Argentino, Florida 640. 


Atletismo 


A las 22 quedará clausu- 
rado el registro de ins- 
cripciones para los 
3000 mts. por equi- 
po del C.D. Na- 


cional 
A | 
. Esta noche, a las 22 horas, en la se- | 
cretaría del Club Deportivo Nacional, se ' 
cerrará el registro de inscripciones para 
los 3000 metrós pór equipo y a tiempo 
que se realizarán él próximo domingo 6 
del corriente a la mañana, posiblemente 
en la pista de la Asociación Deportiva 
del Comercio. | 
La cuota de inscripción es de $ 5, ad- 
Judicándose premios al lo. y 20. equipo. 
Hasta la fecha son varios los equipos 
que se'han anotado, por lo que segura- 
mente se podrá presenciar una intere= 
sante reunión deportiva. 


de ellas ninguna nueva adicta al de- 
porte. 

Podemos decir que participaron más 
por compromiso entre instituciones. 

Nosotros opinamos que dichos torneos 
deben tener una garantía de seriedad en 
los que los organizan, un tiempo pruden- 
te entre ellos yv una buena propaganda, 
aparte de las observaciones que dejamos 
anotadas. 


Ma — 
Y así se hará verdadero atletismo fe- 
menino. 


La delegación del club 
Stockolmo 


COMPETIDORES QUE LA FORMARAN 


Se realizaron el pasado domingo en 
Montevideo, en la pista oficial de atletis- 
mo, las eliminatorias internas organiza- 
das por el club Stockolmo, a los efectos 
de seleccionar el plantel de atletas que 
lo representará en Buenos Aires en el 
match de atletismo que debe disputar 


LEANDRO GOMEZ HARLEY, excelente 
atleta uruguayo que durante tres años 
consecutivos se ha clasificado campeón 
nacional de 110 metros, vallas. Harley 
defenderá el sábado y domingo próximo 
los colores del club Stokolmo, en el match 
que esta institución sostendrá contra 
Universitario 


en los días sábado y domingo próximos 
con el Club Universitario. 

Numerosos fueron los asociados que 
intervinieron en dichas eliminatorias, 
terminadas las cuales fueron selecciona- 
dos los siguientes competidores: 

Pedro Estapé, Gervasio Posadas, Fe- 
derico. Cierl, Arturo Dubra, Leandro Gó- 
mez Harley, Alberto Corchs, Lucio Le- 
mos, Héctor Carreras, Carlos * Estapé,. 
Atuel Velázquez, Walter Oschmann, Rl= 
cardo Acosta y Lara, Alfredo Iglesias, 
Andrés Pizza, Angel Pittameglio, Vicen= 
te Dius, Marlo Morlán, Fridjof Heide y 
Enrique Fraga Cancela. 


El hecho de que cada equipo corre por 
separado da lugar a bonitas luchas entre 
sus componentes, a fin de obtener un 
buen promedio de tiempo para la clasi- 
ficación final, que se establece una vez 
que quede terminada la prueba. 

Han comprometido su participación los 
clubs Deportivo San Martín, Velocidad | 
4 Resistencia, Atlético Buenos Aires, Sp. 
Club Jorgo Newbery, eto, etc. | 


Debemos evitar 


Es indudable que día a día las mani- 
festaciones atléticas femeninas adquie- 
ren mayor interés. lo que se evidencia 
en el numeroso público que concurre a 
ellas. 

Es simpático el movimiento deportivo 
en ese sentido, pero para que no se des- 
virtúáen sus principios es necesario mu- 
cho tacto de parte de los dirigentes. 

Nosotros hemos visto en el público na- 
da más que un interés deportivo por esas 
¡pruebas y no una segunda intención, Pe- 
ro sabemos muy bien que a ese público 
no se necesita más que excitarlo para 
que se:desvíe de su norma y desnatura- 
lice el carácter de la reunión. Esto es 
lo que se debe evitar para bien de nues- 
tro naciente atletismo femenino. 

Nos ban sugerido estas apreciaciones 
algunos hechos observados en los últi- 
mos torneos y que aunque carecen por el 
momento de importancia, no sería de 
extrañarse que dentro de poco la adqui- 
rieran y en forma tal que vendría a 
echar abajo lo realizado hasta la fecha. 

Nos referimos, primero, a la presencia 
dentro del field de un público nunca tan 
numeroso en un torneo atlético; segun= 
do, a la presencia de titulados entrena- 
dores femeninos en el mismo, y por úl. 
timo, ciertas exhibiciones innecesarias 
de algunas atletas ante el público, siem- 
pre dispuesto a romper en aplausos y 
hacer comentarios de lo más variados. 

Esto es lo que desvirtúan las pruebas 
femeninas y que los organizadores deben 
evitar. 

El fin que se proponían los iniciado- 
res de estas pruebas: es, según nos lo 
manifestaron, interesar a la mujer en el 
" deporte, instruirla en la organización de 
las pruebas, y luego en el menor tiem- 


po posible dejar por completo en sus 
manos dichas aclividades. 
A las primeras pruebas le suceden 


ahora una cantidad enorme que se anun- 
clan para en breve y que las institucio- 
nes preparan con el fin de atraer públi- 
co a sus pruebas, sin pensar ni por un 
momento si ya estamos en condiciones 
para realizarlas con tanta frecuencia. 
Las que realizó el último domingo el Ve- 
locidad y Resistencia evidenciaron lo 
contrarlo; tres atletas las disputaron y 


ARTURO DURA, uno de los mejores vé- 
loces que integran la delegación de Sto- 
kolmo, que llega el sábado 


Los tres teams de basket-ball estarán 
integrados por los jugadores: H. Casti- 
lione, Adrián Parrero, J. Betervide, L. 
Gómez Harley, Francisco Larghi, Enri- 
que Berhuet, Juan C. Coureau. César De 
Ferrari, Felipe Marín, Tomás Ferné, Ja- 
cinto Avilés, Héctor Carreras, Gilberto 
Jasidakis, Emerito Sheppard y Vicente 
Rius. 

Esta delegación se embarca mañana 
viernes para Buenos Aires, poseedora de 
varios trofeos que se disputarán en los 
diferentes actos deportivos. 


Aclarando un asunto-- 


A raíz de un suelto publicado en estas 
columnas hace unos días hemos recibido 
unas cartas de los interesados que vie-= 
nen a satisfacer nuestros deseos de que 
se aclarara el asunto. Nos referimos u 
nuestra información de que según rumo- 
res que nos llegaron, el corredor Rivas 
había sido expulsado de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes debido a clertas ext 
gencias del mismo. En nuestro poder no 
se encontraba ni se encuentra prueba al- 
guna referente a dichas exigencias, pe- 
ro en el deseo de qu las cosas fueran 
perfectamente aclaradas en uno u otro 
sentido, es decir, favorable o desfavora= 


ble al corredor a fin de que su nombre]: 


no se viera empañado por ninguna sos- 
pecha, fué que solicitábamos de la auto- 


ridad correspondiente las averiguaciones | 


del caso. 

Dicha aclaración ha llegado pero no a 
la F. A. A. sino directamente de los in- 
teresados. Es asf que la Asociación Cris- 


tlana nos comunica que el señor El 
dejó de pertenecer a esa institución sin! 


que mediara imposición alguna a que hi- 
cimos referencia. 


' 
Por otra parte Rivas se ha dirigido en ; 
el mismo sentido solicitando la aclaración ; 


que hoy hacemos gustosos, tendiente 
demostrar que es un perfecto sportman, 
y a desvirtuar rumores sin fundamento y 
que tendían a disminuir sus prestiglos. 
Nos dice que ha sido expulsado de la 


¿ | Para mañana viernes a las 20 y 30 ho- 


Y. M. C. A. por moroso y mo por exi- 
gencias de su parte, 

Nosotros nos alegramóB de que, como 
manifiesta en su. carta, hay atletas que 
tienen un verdadero sentido de lo que 
es deporte y un concepto coincidente con 
el nuestro de lo que es el profslonalismo, 
más aún cuando no se lo hace abierta= 
mente. 

Creemos con esto dejar completamen- 
te aclarado este asunto y bien a salvo 
los prestigios del corredor Rivas. 

Sólo nos queda lamentar que debido a 
al reglamentación de la F. A. A. no po- 
dremos verlo en nuestras pistas por lo 
| que falta del corriente año, es decir, has 
ta que venga su licencia por la Y. M. €. A. 

Y nada más. 


Sport Club Jorge New- 
bery— 


Los asociados del club arriba mencio- 
nados reunidos en asamblea general ex- 
traordinaria. votaron la siguiente coml- 
sión directiva: 


Presidente, Donato M. Beguiristain, 
vice, José M, Rodríguez; secretario, 1%. 
Muzzopappa; pro, Adolfo Arrieta; teso- 


rero, Félix Alonso; pro, Carlos Monti; re- 
visores de cuenta, Jorge Ribet: director 
sportivo, Luis Leschinsky; intendente, €. 
Maracio; vocales: C. Arnelli y Amadeo 
Monti; suplentes: A. P. L. Orecchio, A. 
Rodríguez, A. González. 

Ocupados los puestos, la nueva comt- 
sión y asociados votaron unánimemente 
para capitán del equipo de atletismo al 
señor Noveno García Montaña y al se- 
ñor José M. Begulriztain para asesor téc=- 
nico. z 
Resultados de los campeonatos internos 

de atletismo 
Disco— 

lo. E. Castañera, con 37.70 metros; 20,, 
€. Monti, con 32,38; 3o., A. Rodríguez, 
con 28,93. 

Salto en alto— 


la. categoría: lo. A. Arrieta con ss! 


metros; 2o.; A. Prada y Onofre Pol, con 
1.52 metrosr. 

%a. categoria: lo. D. Grosso, con 1.54 
metros; 20., F. Muzzobappa con 1:53; 80., 
A. González con 1.51. 

Categoría cadetes: 10., J. Orecchio, con 
1.30; 30, €. Botto, con 1.28; 30., A. Stas- 
ni, con 1.26. 

Series de 100 metros— 

la. categoría. la. serie: 10, M, 
naez: 20, A. González; 30., El. Benedetti. 
Tiempo: 11” 215. 

?a, serie: lo, Á. Prada; 20, A. Arma= 
nino; 30., O: Grosso, 11” 215. 

2a, categoría. la. serie: 10. C. Monti. 
Tiempo: ¿12” 315. 
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. serie, lo. F. Guzman. Tiempo, 12”. 
Serie de 400 metros— 

la. categoría: 1o., M. HMernaez; 20., A. 
Prada; 3o., A. González. Tiempo: 56”. 
Carrera llana de 5000 metros— 

la, categoría; 10. W. Alonso; 
Gras. Tiempo: 17:10". 

2a. categoría, lo. 1. Alonso; 20. T. Di 
Lorenzo, Tiempo: 18'6”. 

El torneo comenzó a las 14 horas y 
se llevó a cabo en el Parque Avellaneda. 


— 


20, E 


Se Jatocan 


En el equipo de segunda división del 
club Sportivo Balcarce, se vienen desta- 
cando notablemente domingo tras do- 
mingo tres elementos de indiscutible mé- 
ritos. Ellos son: Juan Tortonesse, Car- 
los de la Barga y Clemente Heredia; los 
muchachos son una promesa. 

Los dirigentes de ese club encantados; 
nosótros también. 


— 


¡E ederación Argentina de 
Balón 


| Asamblea general de delegados 


ras están cltados los delegados de todos 
los clubs afiliados a la asamblea general 
que se realizará en el lotal del Club De- 
|portivo Argentino, Tucumán 3465, a fin 
de tratar asuntos de suma importancia. 


Í 
1] 


Similar al juego... . <<... 


Sillas ........ $ 60, 


Motociclismo 
! 


Her-: 


2a. serie: 10, L, Orecchio. Tiempo, 12 


818 - SARMIENT-0 844. 


Durmitorio 3 cuerpos, gran formato, norteamericano, macizo, 
con bronces, lunas biseladas, 9 piezas . . . . 0... .. 


Capital y campaña, Soliciton 


Comedor roble norteamericano, con bronces, “Bombé” . . + 


Tiro Federal a e 


En el stand de Palermo del Tiro FedeÁ 
ral Argentino se habilitarán hoy Jueves. 
todo el día y el sábado por la tarde, blan=' : 
cos para los ejercicios oficiales de estu= 
diantes de los distintos colegios de' la; 
capital que deban cumplir cenilicion: 
del boletín de tiro. 

Estos blancos serán atendidos por 1n5-4 E 
tructores militares, nombrados por la Di4' 
rección General de Tiro y Gimnasia. l 

También estará el polígono habilitado" 
para ensayos de los socios y público, en 
las categorías de fusil y revólver. 


El premio Moto Club Ar> 
gentino se disputará 
el domingo 


Sobre el circuito chico de Morón y con 
un recorrido total de 200 kilómetros, ha- 
rá disputar el Moto Club Argentino, la 
prueba del rubro, reservada a competi- 
dores que no hubiescn obtenido primeros 
premios, la que se dividirá en catego-' 
rías para motocicletas y motosidecass. , 


Enrigue Candini parte) 
hoy rumbo a Italia 


Hoy se embarca con di a Hala. 
Enrique Landini, popular 
"a Europa con el objeto de disputar! una 
serie de pruebas, representando al Club 
Ciclista Nacional de ésta. 
Le deseamos al simpático amigo buena 
suerte y una montonera de éxitos 


El registro de inscrípciones será clau= 
surado está noche, a las 20 horás, ha- 
biéndose fijado la cuota de $ B, para los 
no socios y gratis para los asociados de 
la organizadora. Si el número de com- 
petidores anotados. no alcarizara al mí- 
nimo de ocho, “cuatro por categoría, la 
prueba quedará definitivamente Buspen= 
dida. 

Se otorgarán los premios siguientes: 

Motocicletas: lo. copa artística dona- 
da por el secretario do la institución, se= 
ñor Safi Adot; 2o., casco protector do- 
nado por los señores J. Fevre y Cla; 30., 
medalla de vermell. Motosidecars: lo. C0-; 
pa artística donada por el mismo señor! 
Addt; 2o., un sweater, donado por los se 
fiores Dartiguelongue y Toulouse; 30.» + 
medalla de vermeil. A los acompafantes' 
de los dos primeros medalla artística. 
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el nuevo y gran catálogo. 
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BARBARO 
UN 


Un “delincuente 


Hablá de la forma como s 
Atinadas consider 


Señor director de CRITICA: 

A propósito del salvaje crimen que po- 
cos días ha consternó dolorosamente a la 
población entera, y del que resultó víctima 
la desdichada telefonista señorita Salas, y 
en mi carácter de delincuente (fabricado por 
ta policía) y me es doloroso declararlo; me 
fonmito rogar a su amabilidad se Cigne 
publicar en su importante diario esta 1: 
¿rata pero muy certera opinión. 

Se ha hablado ya tanto acerca de la cla- 
se y cantidad de delincuentes, ferau. de 
reprimir el crimen, etc. etc, que si bien 
ex cierto la sociedad entera .iene razón de 
vivir alarmada, no es menos cierto que esa 
misma sociadad vive engañada y comple- 
tamente a obscuras de quiénes son los ver= 
¿nderos culpables do taxg desgraciados su- 
cesos, y el grado de culpabilidad a que en 
todos los casos se debe a los mismos pro- 
cutimientos de la policía de “investigacio- 
ne”. 

“Ante todo deseo demostrarle, señor di- 
ractor, rogando al amable público que me 
scpa creer e interpretar, que nadie más 
que la policía es la encargada de fabricar 
tantos delincuentes como existen, necesi- 
tondo de ellos no sólo para lograr ascen- 
sos, sino para que tenga razón de existir 
ja propia institución, y para mayor lluñ- 
tración pondré como ejemplo mi propia si- 
suación, es decir, le demostraré cómo y 
for qué soy delincuente en la actualidad. 
¿ciiecodentes — 

Hace varios años ya, y muy joven aún, 
caando no soñaba ni en la existencia de 
los calabozos, tuve la fatalidad de ser pro= 
cesado por haber lesionado a un amigo-2 
raíz de una violenta discusión. Bien, como 
era de suceder, recayó sobre mí un fallo 
condenatorio que fuí a cumplir en la Pri- 
sión Nacional. 

Muy pronto y por mi buena conducta fuí 
indultado. Es de hacer notar, señor direc- 
tor, que no obstante que era mi primera 


doloroso, la degradación). 


entrada y por lesiones, fuí alojado entre 
delincuentes de todas clases (porque en las 
prisiones no existe clasificación de pena- 
dos, sino la contaminación, y lo que es más 
Muy natural- 
mente conocí gran parte de los que for- 
man el escenario delincuente, y habiéndo- 
_me sido inevitable la estrecha vinculación 
con ellos, a tal extremo que no existiendo 
distinción por parte de los encargados de 


DIGA. ESTA SILLA HACE UN RUIDO 


Hay QUE PO- 
POCO DE ACEI- 
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MA QUESTA SILLA SIQUE SONANDO 
SY EL ACEITE 


DACTILOGRATFA 


2, 


profesional'' nos 


escribe, señalando diversas 
modalidades policiales 


e “fabrican” delincuentes 
aciones al respecto 


de acumulación de entradas, siempre 
“por nada” que hey registra mi prontua- 
rio más de 50 detenciones habiendo de- 
linquido en realidad sólo dos o tres ve- 
ces. Y eso acosado por el hambre por- 
que la policía no me deja trabajar. Un 
día se me propuso levantarme la vigi- 
lancia — no se asombre, señor, la vigi- 
lancia, concediéndoseme 15 días “libres” 
para buscar trabajo. Encontré en una im- 
prenta, notificando en la solicitud, nom- 
bro de mi patrón y domicilio del comer- 
clo en que trabajaba, y ¡oh sorpresa! los 
encargados de averiguar si era cierto, vi- 
gilándome discretamente, se informaron 
directamente de la gerencia en carácter 
de empleados de investigaciones, causan- 
do esta novedad tan natural desagrado 
en el ánimo de mis patrones, que para 
despistar... fuí despedido a los dos días. 

No es necesario ser muy inteligente, 
pues, para darse cuenta de cómo y por 
qué soy ahora un delincuente fabricado 
por la propia policía. 


Razones lógicas— 

Cualquiera en esta situación opta por 
asaltar al primero que encuentra, llegan- 
do a la lógica conclusión que es preferible 
en gaso dado, resultar condenado a un pre- 
sidio, donde por lo menos hay ropa lim- 
pia, mejor alimentación que en Azcuéna- 
ga y abundancia de trabajo obligatorio. 

¿Puede ahora creer, señor director, y el 
público que ignora todo esto, que te pue- 
de trabajar más a gusto en un presidio 
que en un taller particular, gozando «de la 
legítima libertad a que es acreedor tolo 
ser humano? ¡Nunca! Sería absurdo. 

Nadie puede despreciar la independencia 
individual a base de trabajo digno y feli- 
cidad al lado de sus viejecitos y hermañil- 
tos, esposa e hijos. 

¿Exitos policiales? En cuanto a los éxitos 
policiales en tal o cual delito, €s todo ne- 
gativo, y voy a explicarle. 

La propia vida azarosa e ignorancia de 
los delincuentes “fabricados” la mayor par- 
te como digo-.arriba, hace que se carac- 
terice en ellos, la manía de confidenciar 
hazañas y proezas cometidas, que luego los 
oyentes, cuando son detenidos por “nada” 
se empeñan en denunciar al comisario tal 
o cual en el afán de salvar ese mes. Indi- 
vidualizados entonees los autores de uno u 
otro delito, son detenidos y previos doscoen- 


tidad de milliones de habitantes, y menos 
presupuesto policial; los delitos son mu- 
cho más reducidos. 

Sin embargo, en este país, quién sabe 
por qué “misterio secreto”, se insiste en 
detenciones injustas (único medio de fa- 
bricar ladrones), y se proyecta actual- 
mente un nuevo depósito de contravento- 
res, más amplio, más higiénico, y que 
ofrezca más seguridades, lamentando yo 
por mi parte como ciudadano y como 
“ladrón” porque así lo quiso “investiga- 
ciones”, que el gobierno no invierta esos 
-millones en la implantación de grandes 
fábricas o talleres oficializados, donde a 
buen seguro, yo y el 85 por ciento de los 
ladrones como yo, seríamos los primeros 
en ira trabajar para retirarnos luego, tran= 
quilos, a nuestros hogt res, donde seríamos 
más dichosos, y sin pensar en el crimen, al 
lado de nuestras familias, ya que en los ta- 
lleres particulares nos +s imposible hacer- 
lo, porque no nos lo permite o nos le con- 
viene a la propia policía. 

¡Y pensar que en Congreso habiendo 
tantos legisladores inteligentes, desconoz- 
can este estado de cosas, creado por la 
misma policia de investigaciones, y no ha- 
ya uno que se anime a afrontar la situa- 
ción haciendo una ley que logre salvarnos 
del fango, ya que todos los jefes de poli- 
cía, personas muy honestas por cierto, pe- 
ro que en su mayor parte, por desconocer 
el verdadero engranaje policial, se dejan 
impresioner y obran bajo la presión de esa 
comandita que forman los jefes de investi- 
gaciones. 

Muy agradecido, 
atentamente. 


saludo a usted muy 


Un Delincuente Profesional. 


Por resentimientos ante- 
riores se toman en riña 
dos sujetos 


Ambos resultan horidos de alguna con- 
sideración 


En jurisdicción de la comisaría 34a. se 
desarrolló ayer un grave suceso de san- 
gre, provocado por resentimientos ante- 
riores que existían entre los protagonis- 
tas del mismo. 

Anoche siendo aproximadamente las 
en' un terreno baldío existente en las ca- 
les Pepiri y Trafue se encontraron acci- 
dentalmente los sujetos Ubaldino Avila 
(2) Fierrito, arsentino de 33 años de edad 
soltero y Eduardo Baigorri (a) Compra- 
huesos, de igual nacionalidad, de 22 años 
de edad, soltero y de profesión conductor 
de carros. 

Entre los nombrados existía un resen- 
timiento anterior insignificante y al en-¡ 
contrarse renovaron la incidencia, insul- 
tándose recíprocamente, léndose luego a 
las manos, propinándose una serie do gol= 
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noche en compañía de los dos sujetos an- 
tes nombrados, ocupados en robar carte- 
ras en los tranvías y en el momento del 
asalto el haber sujetado de la mano a la 
señorita Salas. 

Otro agravante que el juez pone de re- 
lieve en el auto de prisión a que nos re- 
ferimos, resulta de la prueba testimonial 
interpuesta por los testigos que oyersn el 
relato que éste hacía del asalto una vez 
en su casa. 

De acuerdo con el criterio del juez, re- 
sultan estos plenamente probada la culpa- 
bilidad de los tres delincuentes autores de 
la muerte de la telefonista señorita Sulas, 
por cuyo motivo dicta auto de prisión pre- 
ventiva. 


Hombre muerto por un 
tren 


En las vías del F. C. P., y entre las ca- 
lles Castillo y Loyola, en la mañana de hoy, 
ha sido recogido, complejamente destroza- 
do, el cadáver de un sujeto que se presu-= 
me sea el de Vicente Olivetti, y al parecer 
de unos 18 a 19 años de edad. 

La policía supone que se trata de un sul- 
cidio. 

Intervino la seccional 29a. 


Agente de policía embes- 
tido por un automóvil 


En la comisaría da. denunció 1 ugen- 
te Alberto Deni, de la sección tráfico, que 


bre y ante la inminencia de una masa- 
cre con su humanidad, madrugó a José 
de un golpe que lo dejó  malferido y 
maltrecho, pero a su vez mo pudo ev 
tar que el otro Real, lo hiriera en un de- 
do de la mano derecha. 

El personal de la comisaría 42a., tuvo 
conocimiento del hecho, y logró evitar 
con su presencia que aquel combate asu- 
miera caracteres más graves. 

Los batalladoros detenidos, y José en 
observación, pues se lamenta de agudos 
úolores en el costado izquierdo. 

En la fábrica de sebo no se hace tan- 
to Ídem, como £e ve. 


... » 
Colisión de vehículos 
En la intersección de las calles Salta y 
Méjico esta madrugada se produjo una 
colisión entre los automóviles de alquiler 
6728 y 4825, dirigidos por los chauffeurs 
Eligio Macia González y Pedro Rael. A 
resultas de la colisión, resultó lesionada 
la mujer Angela Barberi que viajaba en 

el primer vehículo. 

Ambos conductores se encuentran dete- 
nidos en la, comisaría 4a., donde también 
se instruye el sumario de práctica. 


La policia de investiga- 
ciones comprobó va- 
rios.delitos 


Hace varios días la seccional 21a. in- 
tervino en la detención del sujeto Héc- 


ayer, a las 15, en la esquina de las calles | tor Acervo o Avellino o Antonio Conte 


Avenida de Mayo y TacuarÍ, fué =mbes- 
tido por el automóvil particular núme- 
ru 7381, que guiaba José Garrone, pro- 
duciéndole lesiones leves en la mano y 
rogilla derecha. 


Fábrica. de sebo donde no 
se hace idem 


En la fábrica de sebo que los señores 
Boce, Corte y Cía., tienen establecida en 
la calle Directorio 5900, se produjo entre 
varios obreros un desorden originado por 
una discusión sobre cuestiones de tra- 
bajo. Los hermanos José y Eduardo Real 
la emprendieron, el primero armado de 
un cuchillo, y el segundo a lo yankee, 
con Salomón Nacer, quien se armó a su 
vez de una respetable pala. 

Salomón se olvidó de su bíblico nom- 


pai 


(a) El Pibe, sindicado como autor de 
varias defraudaciones, a quien -puso a 
disposición del juez de instrucción doc- 
tor Irigoyen. 

Este magistrado dispuso fueran aAm- 
pliadas las indagaciones, a fin de com- 
probar cuáles eran los delitos cometidos 
por tal sujeto, encomendándose dicha 
tarea a los empleados de investigaciones 
Díaz, Fontenla y Salinas. 

Los empleados en cuestión, . después 
de varios días de indagaciones, pudieron 
comprobar que “El Pibe”, valiéndose de 
un registro de “chauffeur” a nombre de 
Ricieri Salinelli, carnet que había sido 
extraviado -por su dueño, defraudó un 
automóvil a Fernando Dutil, otro auto 
número 7307, a José María, Elustovido y 
otro a Emilio Palmieri, además de varias 
estafas de accesorios para los mismos, 
resultando víctimas Verís Lumer, Tomás 
Menéndez y Florindo Costa. 


= 1,20 LITRO. 


E UNA TITA D 
IS_SIADA AS 


El detenido fué reconocido por todos 
los damnificados, como autor de los he- 
chos que se le imputan. 


Sargento de bomberos 
que resulta victima de 
un accidente 


Siendo la hora 22 y 20, del día de ayer, 
en circunstancias que viajaba en un ca- 
mión, al llegar a la esquina de las ca- 
lles Belgrano y Paseo Colón, cayó al pa- 
'vimento el sargento segundo de la divi- 
sión de bomberos, Felipe Agiiero, resul- 
tando éste con lesiones graves. 

La caída. del bombero se produjo sin 
causa. alguna aparente que la determi- 
rara. 

Intervino la comisaría 22a., que hijo 
trasladar al herido, que había perdido el 
conccimiento, al hospital Rawson. 


Un Benito robado 


Benito Batán denunció ayer en la co- 
misaría 24a. que siendo las 6 horas, del 
negocio de restaurant que posee en la Ca- 
llo Pedro Mendoza 1333, autores descono- 
cidos le sustrajeron diversos efectos que 
San Benito valúa en la modestísima suma 
de 186 pesos. 


Desalojo y robo 


Pilar Moldes, domiciliada en la calle Ber- 
nardo:de Irigoyen 83, denunció en la comi= 
saría 4a., que el día 27 del mes próximo pa- 
sado, en circunstancias que se procedía a 
su desalojo, le fueron robados 600 pesos que 
“misia” Pilar guardaba en un ropero. 

¿Será verdad? 
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Ja custodia, considerando a todos mis com= 
pañeros de infortunio, entendía como busn 
ser humano, que en todo terreno, máxime 
en el de la libertad, tenía derecho, por lo 
menos, a estrecharles la mano, si «Igún 
día alguno da esos so cruzaba en mi ca- 
mino. 

En efecto, soñor: un mal día y en mala 
hora, mientras me dirigía por una de 
esas calles de Dios en busca del trabajo 
disnificador que había perdido, me en= 
contré con un ex penado al que por ra- 
zones de sentimiento y caballeresidad no 
pude dejar de estrechar la mano y sa- 
ludar, y mientras esto ocurría, fué arres- 
tado por empleados de investigaciones 
que reconocían a aquél como ladrón co- 
nocido. E 

En vano pretendí demostrar y justifi- 
car mi encuentro con el amigo, fuí re- 
mitido eomo-un perro a cumplir un mes 
en contraventores imputándoseme el de- 
lito de ala junta y portación de armas, 
previo “reconocimiento” de más de 50 
empleados. 

Procedimiento injusto— 

Desamparado y sin recursos, y no en- 
contrando trabajo de mi oficio, me puse 
de mozo de café, puesto del que al poco 
tiempo fui despedido porque empleados 
que mo habían “reconocido” indicaron al 
patrón que mi persona era peligrosa en 
el comercio. Observe bien, que en mi es- 
tada en contrayentores, había conocido a 
no menos de 500 ladrones más. Siempre 
en busca de trabajo, y viajando en un 
tranvía del que se me hizo descender, 
fuí nuevamente detenido y reconocido, 
sumando ya tres las entradas que regis- 
traba. 

Cumplido el nuevo mes, y por interva- 
los de breves días entre una y, otra de- 
tención, siempre “por nada”, llegaban ya 
mis entradas a una docena, hasta que 
cansada ya de sufrir prislones “por na- 
da", me entregué por completo a la de- 
iincuencia considerando que por lo me- 
nos era más razonable ser detenido con 
E He de hacer notar que 
por 


tos garrotazos o mil, si es necesario que 
proporciona el empleado Cernadas y com- 
pañía (“verdaderos asaltantes”) terminan 
por confesar, la mayor parte de las veces 


Eso es todo, señor director. Y es así có- 
mou la policia Mega a obtener hasta fell= 
citaciones del dignísimo señor presidente, 
vanagloriándose por ello, como si el Poder 
Ejecutivo no fuera quien autorizara millo- 
nes y millones por su respectivo ministerio 
para sostener la institución. 


Lo que hace la policia— 

Para que Vd. vea el error y la arbl- 
trariedad que se comete con esas deten- 
ciones “por nada”, que sólo sirven para 
sumar entradas, e impresionar al públi- 
co, al par que convierte a los ladrones 
en más rebeldes, le contaré un caso, que 
cierto día ocurrió a un ladrón y que por 
culpa de la policía, por proceder a de- 
tenciones “por nada” (no me cansaré de 
repetir), trajo como consecuencia la 
muerte horrible de su inocente esposa. 

Esta, en estado desesperante y próxima 
a dar a luz, indicaba a su esposo “ia- 
drón” que fuera en busca de un médico. 
No había caminado éste dos cuadras, cuan- 
do era detenido por “conocido”, no va- 
diéndole pretextos de ninguna especie, 
ocasionando la falta de auxilio a tiempo, 
la muerte desespemante de esa infeliz mu- 
jer. Lo mismo ocurre cuando se sepulta 
a un padre o se asiste a un hospital, etc. 
etc. Sin embargo, eso lo oculta la poli- 
cia. 

¿Pueden ahora los ladrones que sufren 
detenciones antojadizas profesar culto al 
prójimo? ¿Y puede ese ladrón a quien tan 
cobardemente la policía causó la muerte 
de su mujercita, sentir pledad por nadie? 

Perdida a cada paso su libertad, huér- 
fano de amor, y renegado de su propla 
vida, ¿cómo puede respetar la de los de- 
más? 

Así se forman los delincuentes— 


Opino en una palabra, y como delin- 
cuente, que, salvo un caso que otro als- 
lado, y que no podría nunca evitarse 
por la cantidad de millones que forman 
la población,, si no existiera policía, de 
“investigaciones” entiéndase bien, de in- 
vestigaciones, desaparecerían casi en su 
| totalidad los delincuente, puesto que ca- 
da ciudadano sabría vigilarse mejor y 
habría muy poco que robar. En Alema- 
nia, donde a nadie se detiene sin hacer 
nada, siendo la verdadera Y única misión 


explicaciones técnicas que oye- 
rá en mi roce con ladrones, como jamás 
había ejecutado, se me presentaba difícil 
la profesión y claro está sin ninguna ha- 
bilidad ni arte, opté por lo más fácil, por 
el asalto. 
Sigue la racha— 

Recuerdo que un día al salir de cum- 
plir un mes con otros compañeros, sin 
recursos de ninguna especie, asaltamos 
al primero que 88 progentó 2 nuestro 
paso. Y bien, señores: £3 en esta orden ( pasos de los la 
a aio 


aunque no sean los verdaderos autores. EE 


de investigaciones, vigilgr y seguir, los 
drones, con mayor can- 


pes. Durante la lucha Avila extrajo un 
revólver que llevaba oculto y'descerrajó 
dos tiros contra Balgori hiriéndolo con 
uno de los proyectiles en el hombro iz- 


Baigorri a pesar de ello se arrojó sobre | 
su contricante y abrazándolo consiguió 
desarmarlo y tomando entonces el arma 
por el caño le aplicó varios golpes en la 
cabeza a Avila, produciéndole. diversas 
heridas. Varios transeuntes que presen- 
ciaron la lucha llamaron con toques de 
auxilio a la policía lográndose así dete- 
ner a los sujetos. 

Como ambos se encontraban heridos, el 
auxiliar Romay de la mencionada sec- 
cional hizo que los condujeran al Hos- 
pital Ramos Mejía donde quedaron en 
asistencia en calidad de detenidos y a dis 
posición del Juez de Instrucción en tur- 
no. 

Por averiguaciones practicadas por el 


nombrado funcionario se ha podido esta= 
blecer que el sábado último en circuns- 
tancias que se hallaba en un velorio Avi= 
la y Bajgorri, el primero se comportó in- 
correctamente, viéndose obligado Baigo- 
rri a desalojarlo de la casa. 

En esa oportunidad Avila juró vengar- 
se y anoche se produjo el hecho. 

El comisario don Teodoro Martínez ins 
truye el sumario de práctica actuando 
como secretario autorizante el auxillar 
Romay. 


Prisión preventiva de los 
autores del asalto a la 
telefonista Salas . 


Dictó ayer un auto por el que se con- 
vierte en prisión preventiva la detención 
que sufren los procesados Suárez o Bonfi- 
glio, Letieri y Saccomano, el juéz de Irs- 
trucción doctor Irigoyen. 

En dicho auto dice el juez que por el 
informe médico que consta en el acta de 
defunción, la señorita Elvira Silvia Salas 
falleció a consecuencias de una hemorra- 
gia de carácter traumática, determinada 
por profundos desgarramientos del hígado, 
a causa de fuertes golpes sufridos en la 
rezión hepática y pectoral. 

El juez, doctor Irigoyen, agrega que los 
dos sujetos, Bonfiglio y Letierl, han confe- 
saúo ser los únicos autores del asalto en 
compañía de Saccomano, no obstante ha- 
ber declarado este último que su única 
intervención en el crimen lo constituya «l 
hecho de haber nazado juntos parte de la 
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